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In molti paesi la riproduzione dei 
documenti indicati di seguito e 
illegale. In caso di dubbi, rivolgersi a 
un legale. 

• Documenti rilasciati da enti 
governativi: 

- Passaporti 

- Permessi di soggiorno 

- Attestati di servizio selettivi 

- Badge, tessere o insegne 
di identificazione 

• Bolli governativi: 
Francobolli 
Buoni alimentari 

• Assegni o effetti utilizzati da 
agenzie governative 

• Moneta cartacea, traveller 
cheque oppure ordini di 
pagamento 

• Certificati di deposito 

• Opere tutelate da copyright 

Informazioni sulla sicurezza 

AAvvertenza Per evitare 
rischi di incendio o scosse 
elettriche, non esporre 
questo prodotto alia pioggia 
o a qualsiasi forma di umidita. 

Per ridurre il rischio di danni dovuti a 
incendi o scosse elettriche, quando si 
utilizza questo prodotto attenersi 
sempre alle precauzioni sulla 
sicurezza. 

AAvvertenza Rischio di 
scosse elettriche 

1 Leggere attentamente tutte le 
istruzioni contenute nel Poster 
di installazione. 



2 Per collegare I'unita a una 
sorgente di alimentazione, 
utilizzare solo una presa di 
corrente dotata di messa a 
terra. Se non si e sicuri che la 
presa sia di questo tipo, 
rivolgersi a un elettricista. 

3 Osservare tutte le avvertenze e 
le istruzioni indicate sul prodotto. 

4 Prima di effettuare le operazioni 
di pulizia, scollegare il prodotto 
dalle prese a muro. 

5 Non installare ne usare questo 
prodotto in prossimita di acqua 
o quando si e bagnati. 

6 Installare il prodotto 
collocandolo su una superficie 
stabile. 

7 Installare il prodotto in un luogo 
sicuro in modo che nessuno 
possa calpestare o inciampare 
sul cavo di alimentazione e che 
il cavo non venga danneggiato. 

8 Se il prodotto non dovesse 
funzionare normalmente, 
consultare la Guida alia 
risoluzione dei problemi. 

9 AH'interno dell'unita non vi sono 
parti soggette a manutenzione 
da parte dell'operatore. Riferire i 
problemi tecnici al personale di 
assistenza qualificato. 

10 Utilizzare in ambiente ben 
ventilato. 
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Introduzione 



Questa guida rappresenta un complemento alle informazioni contenute nella Guida 
d'installazione e nella Guida d'uso fornite con I'unita HP all-in-one. In questa guida 
vengono illustrate tutte le operazioni, dalla configurazione al collegamento della 
periferica fino aN'installazione del software, necessarie per configurare I'unita HP all-in- 
one per I'utilizzo in rete. Inoltre questa guida contiene una serie di esempi relativi alle 
reti consigliate, alle informazioni di gestione di rete e a suggerimenti per la risoluzione 
dei problemi. 

Collegando I'unita HP all-in-one in rete e possibile condividere I'unita HP all-in-one e 
le sue numerose funzioni con tutti i computer in rete. Se non si desidera collegare 
I'unita in rete e si preferisce utilizzare un collegamento USB diretto, consultare la 
Guida d'installazione per le informazioni necessarie. 

Consultare questo capitolo per informazioni sui seguenti argomenti: 

• Scelta di un tipo di rete 

• Uso degli strumenti di gestione di rete 

• Passaggio da una connessione USB ad una connessione di rete 

• Collegamento di altri computer 

• Richiesta dell'assistenza HP 

Nota Per la definizione dei termini utilizzati in questa guida, vedere Glossario. 



Scelta di un tipo di rete 

Vi sono diversi modi per configurare un ambiente di rete Ethernet per I'unita HP all-in- 
one. Per suggerimenti, vedere Scelta di una rete Ethernet consigliata. 



Uso degli strumenti di gestione di rete 

Per informazioni sull'uso degli strumenti di gestione dell'unita HP all-in-one, vedere 
Gestione della rete. 



Passaggio da una connessione USB ad una connessione 
di rete 

Se I'unita HP all-in-one viene installata la prima volta con una connessione USB, e 
possibile aggiomarla successivamente per consentire la connessione di rete wireless. 

Per passare da un collegamento USB ad un collegamento di rete 

1 Scollegare il cavo USB dal retro dell'unita HP all-in-one. 

2 Collegare I'unita HP all-in-one come descritto in Collegamento con un cavo 
Ethernet. 

3 Installare il software come descritto in Installazione del software. 
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Capitolo 1 



4 Una volta completata I'installazione, accedere alle icone delle stampanti sul 
computer facendo quanta segue--: 

- Per Windows XP: Aprire la cartella Stampanti e fax. 

- Per Windows 9.x o Windows 2000: Aprire la cartella Stampanti. 

- Per Macintosh OS X: Aprire Utility di configurazione stampante 

nell'elenco Utilita. 

5 Controllare se e presente I'icona della stampante USB per I'unita HP all-in-one. In 
questo caso, cancellarla. 

Collegamento di altri computer 

Se si collega I'unita HP all-in-one in una delle reti consigliate, e possibile condividerla 
con altri computer in rete. Su ciascun computer deve essere installato il software 
HP all-in-one, come descritto in Installazione del software. Durante I'installazione, il 
software individuera il nome (SSID) della rete esistente. Una volta configurata per 
I'utilizzo in rete, I'unita HP all-in-one dovra essere riconfigurata ogni volta che si 
aggiunge un nuovo computer. 

Richiesta dell'assistenza HP 

Per informazioni su come richiedere assistenza HP, consultare la Guida d'uso fornita 
con I'unita HP all-in-one. 



2 Scelta di una rete Ethernet 
consigliata 

Utilizzare questo capitolo come riferimento per I'identificazione delle reti Ethernet gia 
disponibili o configurabili. Tutte le reti descritte qui utilizzano un dispositivo, come ad 
esempio un router Ethernet, per collegare i diversi elementi. Una rete collegata in 
questo modo e detta rete infrastruttura. Una rete Ethernet garantisce ottimi risultati 
in termini di prestazioni, affidabilita e protezione. 

Le reti Ethernet possono disporre o meno del collegamento a Internet. Se si inserisce 
I'unita HP all-in-one in una rete Ethernet collegata a Internet, si consiglia di utilizzare 
un gateway in modo che I'indirizzo IP dell'unita HP all-in-one venga assegnato 
dinamicamente tramite il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Un 
gateway puo essere un router o un computer Windows che esegue ICS (Internet 
Connection Sharing). 

Nota Per la definizione dei termini non deflniti qui, vedere Glossario. 

Per I'utilizzo con I'unita HP all-in-one si consigliano le seguenti configurazioni LAN 
(local area network) cablate. 

Collegamento Ethernet ad una rete cablata con accesso 
ad Internet via cavo o DSL 

Se la rete dispone di un accesso ad Internet via cavo o DSL, e possibile usare un 
router o un computer come gateway Internet. Con un collegamento via cavo o DSL, e 
possibile accedere a tutte le funzioni dell'unita HP all-in-one, compresa la 
condivisione di foto in Internet tramite HP Instant Share. 

Gateway router 




In questo esempio, un router gestisce i collegamenti di rete e un modem via cavo o 
DSL fornisce I'accesso ad Internet. Se si utilizza questa configurazione, collegare 
I'unita HP all-in-one al router con un cavo Ethernet. 

Con questa configurazione, e possibile accedere a tutte le funzioni dell'unita HP all-in- 
one, compresa la condivisione di foto in Internet . Per le istruzioni di collegamento, 
vedere Collegamento con un cavo Ethernet. 

Gateway computer 
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In questo esempio, i dispositivi in rete sono collegati ad un commutatore o ad un 
router. Un computer della rete funge da gateway tra la rete e Internet. II computer 
gateway utilizza ICS (Internet Connection Sharing) di Windows o un software analogo 
per la gestione dei collegamenti di rete e per fornire I'accesso alle altre periferiche. 

Nota Se il computer che funge da gateway e spento, gli altri computer della rete 
perderanno il collegamento a Internet. L'unita HP all-in-one non supportera 
funzioni correlate a Internet. 

Se si utilizza questa configurazione, collegare l'unita HP all-in-one al commutatore o 
al router con un cavo Ethernet. Per le istruzioni di collegamento, vedere Collegamento 
con un cavo Ethernet. 

Collegamento Ethernet ad una rete cablata con accesso 
ad Internet tramite modem 




In questo esempio, i dispositivi in rete sono collegati ad un commutatore o ad un 
router e un modem (che qui e stato rappresentato come collegato al computer a 
sinistra) fornisce I'accesso ad Internet. II modem e collegato al computer tramite la 
presa e il cavo telefonico. Solo un computer dispone dell'accesso ad Internet. L'unita 
HP all-in-one e gli altri computer presenti sulla rete non dispongono dell'accesso a 
Internet. Se si utilizza questa configurazione, collegare l'unita HP all-in-one al 
commutatore o al router con un cavo Ethernet. Per le istruzioni di collegamento, 
vedere Collegamento con un cavo Ethernet. 

Nota Per utilizzare la funzione HP Instant Share dell'unita HP all-in-one, e 

necessario disporre di una connessione Internet a banda larga (ad esempio, 
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via cavo o DSL). Per maggiori informazioni sulla funzione HP Instant Share, 
vedere la Guida d'uso fornita con I'unita HP all-in-one. 



Collegamento Ethernet ad una rete cablata senza Internet 




In questo esempio, i dispositivi in rete sono collegati ad un commutatore o ad un 
router e non e disponibile il collegamento Internet. I dispositivi utilizzano la funzione 
AutolP e cio significa che gli indirizzi IP vengono configurati automaticamente. Se si 
utilizza questa configurazione, collegare I'unita HP all-in-one al commutatore o al 
router con un cavo Ethernet. Per le istruzioni di collegamento, vedere Collegamento 
con un cavo Ethernet. 



Nota Per utilizzare la funzione HP Instant Share dell'unita HP all-in-one, e 

necessario disporre di una connessione Internet a banda larga (ad esempio, 
via cavo o DSL). Per maggiori informazioni sulla funzione HP Instant Share, 
vedere la Guida d'uso fornita con I'unita HP all-in-one. 



Collegamento Ethernet ad una rete wireless 




II punto di accesso collega un dispositivo cablato ad una rete wireless. In questo 
modello, il computer e configurate) per la connessione di rete wireless utilizzando un 
adattatore di rete wireless e trasferisce e riceve i dati tramite il punto di accesso. 
L'unita HP all-in-one e configurata per la connessione di rete cablata e viene collegata 
al punto di accesso tramite un cavo Ethernet. Un modem via cavo o DSL fornisce 
I'accesso ad Internet. Per le istruzioni di collegamento, vedere Collegamento con un 
cavo Ethernet. 
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Nota In questa configurazione, si consiglia di instradare il collegamento Internet 
direttamente tramite il punto di accesso utilizzando un cavo Ethernet. 
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Collegamento con un cavo 
Ethernet 



Consultare questo capitolo percollegare I'unita HP all-in-one ad un router, ad un 
commutatore o ad un punto di accesso utilizzando un cavo Ethernet. 




Per suggerimenti sulla configurazione di una rete cablata, vedere Scelta di una rete 
Ethernet consigliata. 

Nota Per la definizione dei termini non definiti qui, vedere Glossario. 

Per collegare I'unita HP all-in-one al computer, consultare innanzitutto la sezione 
seguente per un elenco di cio che serve. Dopo aver collegato I'unita HP all-in-one, si 
dovra installare il software come descritto in Installazione del software. 



Cosa serve 



Una rete Ethernet funzionante che includa un commutatore, un Ethernet o un 
punto di accesso wireless con porte Ethernet. 

Cavo Ethernet CAT-5 Se il cavo Ethernet fornito non e sufficientemente lungo per 
la propria configurazione, potrebbe essere necessario acquistarne uno piu lungo. 





Sebbene i cavi Ethernet standard siano molto simili ai cavi telefonici standard, 
essi non sono intercambiabili. II numero di fili e il connettore sono diversi. II 
connettore di un cavo Ethernet (chiamato anche connettore RJ-45) e piii largo e 
piii spesso e ha sempre 8 contatti all'estremita. Un connettore telefonico ha un 
numero di contatti compreso tra 2 e 6. 
• Un computer da tavolo o portatile con collegamento cablato o wireless ad un 
router o ad un punto di accesso. 
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Nota L'unita HP all-in-one supporta le reti Ethernet sia a 10 Mbps che a 100 
Mbps. Se si sta acquistando o si e gia acquistata una scheda NIC, 
verificare che funzioni ad entrambe le velocita. 

• Accesso ad Internet a banda larga, ad esempio via cavo o DSL (solo se si 
desidera accedere ad HP Instant Share direttamente dal dispositivo). Per 
maggiori informazioni sulla funzione HP Instant Share, vedere la Guida d'uso 
fornita con l'unita HP all-in-one. 

Collegamento dell'unita HP all-in-one 

1 Rimuovere la presa gialla dal retro dell'unita HP all-in-one. 




2 Collegare il cavo Ethernet alia porta Ethernet sul retro dell'unita HP all-in-one. 




3 Collegare I'altra estremita del cavo Ethernet ad una porta disponibile sul 
commutatore, router Ethernet o punto di accesso wireless. 




4 Dopo aver collegato l'unita HP all-in-one alia rete, installare il software sul 
computer. Vedere Installazione del software. 
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4 Installazione del software 



Consultare questo capitolo per installare il software HP all-in-one su un computer 
Windows o Macintosh. Tuttavia, prima di installare il software, accertarsi che I'unita 
HP all-in-one sia stata collegata come spiegato nel capitolo precedente. 

Nota Se il computer e configurate) per la connessione ad una serie di unita di rete, 
accertarsi che sia collegato a queste unita prima di installare il software. 
Altrimenti, quando viene installato, il software HP all-in-one potrebbe andare ad 
occupare una delle lettere che contrassegnano le unita di rete, rendendo cosi 
impossibile I'accesso a quella unita dal computer. 

Vedere le istruzioni che seguono per Windows o Macintosh. 

Per Windows 

Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono soltanto a computer Windows. 

Nota La durata dell'installazione puo variare da 20 a 45 minuti, a seconda del 
sistema operativo, della quantita di spazio disponibile e della velocita del 
processore. 

Per installare il software HP all-in-one 

1 Chiudere tutti i programmi (inclusi il firewall XP interno, eventuali altri firewall o 
software anti-virus) in esecuzione sul computer. 

2 Inserire il CD di Windows fornito con I'unita HP all-in-one nell'unita CD-ROM del 
computer. 

Viene visualizzata la schermata Benvenuto. 

Nota Solo Windows XP: Se lo schermo di avvio non appare, fare doppio die su 
Risorse del computer, quindi sull'icona del CD-ROM ed infine su 
setup.exe. 

3 Fare die su Avanti negli schermi di installazione per verificare e preparare il 
sistema e per installare i driver, i moduli plug-in e il software. 

Dopo numerose schermate, appare Tipo di connessione. 

4 Nella schermata Tipo di collegamento, selezionare Tramite rete e fare die su 
Avanti. 

Viene visualizzata la schermata Ricerca in corso mentre il programma di 
configurazione ricerca I'unita HP all-in-one sulla rete. 

5 Nella schermata che informa che la stampante e stata trovata, verificare che la 
descrizione della stampante sia corretta. 

Se viene trovata piii di una stampante sulla rete, viene visualizzata la schermata 
Stampanti trovate. Selezionare la periferica che si desidera collegare. 
Per vedere le impostazioni sull'unita HP all-in-one: 
a Accedere al pannello di controllo della periferica. 

b Selezionare Mostra impostazioni di rete nel menu Rete e poi selezionare 
Visualizza riepilogo. 
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6 Se la descrizione della stampante e corretta, selezionare SI, installa questa 
stampante. 

7 Appena viene richiesto, riavviare il computer per terminare il processo di 
installazione. 

Una volta terminata I'installazione del software, I'unita HP all-in-one e pronta per 
essere utilizzata. 

8 Per provare il collegamento di rete, dal computer inviare in stampa una pagina di 
prova sull'unita HP all-in-one. Per maggiori informazioni, vedere la Guida d'uso 
fornita con I'unita HP all-in-one. 



Per Macintosh 

Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono soltanto a computer Macintosh. 

Nota La durata dell'installazione puo variare da 20 a 45 minuti, a seconda del 
sistema operativo, della quantita di spazio disponibile e della velocita del 
processore. 

Per installare il software HP all-in-one 

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer. 

2 Inserire il CD di Macintosh fornito con I'unita HP all-in-one nell'unita CD-ROM del 
computer. 

3 Fare doppio die sull'icona del programma di installazione dell'unita HP all-in- 
one. 




Icona del programma di installazione per Macintosh 

4 Nella schermata di autenticazione, immettere la passphrase deH'amministratore 
con la quale si accede al computer o alia rete. 

II programma di installazione cerca le unita HP all-in-one e visualizza un elenco 
delle periferiche trovate. 

5 Nella finestra per la selezione del dispositivo, selezionare I'unita HP all-in-one. 

6 Seguire le istruzioni visualizzate, comprese quelle di Impostazione assistita, per 
completare I'installazione. 

Una volta terminata I'installazione del software, I'unita HP all-in-one e pronta per 
essere utilizzata. 

7 Per provare il collegamento di rete, dal computer inviare in stampa una pagina di 
prova sull'unita HP all-in-one. Per maggiori informazioni, consultare la Guida 
d'uso fornita con I'unita. 
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5 Gestione della rete 



In questo capitolo e descritto I'uso degli strumenti di rete sul pannello di controllo 
dell'unita e del server EWS (Embedded Web Server). Questi strumenti consentono di 
visualizzare e modificare le impostazioni di rete e di aggiungere impostazioni di 
protezione avanzata alia rete. 

Utilizzo del pannello di controllo dell'unita HP all-in-one 

II pannello di controllo dell'unita HP all-in-one consente di eseguire numerose attivita 
di gestione della rete, inclusa la visualizzazione e la modifica delle impostazioni di rete 
e il ripristino delle impostazioni predefinite. 

Visualizzazione delle impostazioni di rete 

E possibile visualizzare un riepilogo delle impostazioni di rete sul pannello di controllo 
oppure stampare una pagina di configurazione piu dettagliata. 

Visualizzazione di un riepilogo delle impostazioni di rete 

Scegliere se si desidera visualizzare un riepilogo delle impostazioni di rete oppure 
stampare un rapporto dettagliato. 

Per visualizzare un riepilogo delle impostazioni di rete 

1 Sul pannello di controllo dell'unita HP all-in-one, premere il pulsante Imposta. 

2 Premere 8, quindi 1. 

Viene visualizzato il menu Rete con I'opzione Mostra impostazioni di rete 
selezionata. 

3 Premere 2. 

Viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni di rete. 

Stampa e visualizzazione di una pagina di configurazione di rete 

La pagina di configurazione di rete elenca tutte le impostazioni di rete piu 
importanti, come ad esempio I'indirizzo IP, la velocita di collegamento, DNS e DNS-SD. 

Per stampare una pagina di configurazione di rete 

1 Sul pannello di controllo dell'unita HP all-in-one, premere il pulsante Imposta. 

2 Premere 8, quindi 1. 

Viene visualizzato il menu Rete con I'opzione Mostra impostazioni di rete 
selezionata. 

3 Premere 1. 

Viene stampata la pagina di configurazione di rete. 

Per le definizioni delle voci nella pagina di configurazione, vedere Definizione delle 
voci nella pagina di configurazione. 
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Ripristino delle impostazioni di rete predefinite 

Se necessario, e possibile ripristinare le impostazioni di rete predefinite per I'unita 
HP all-in-one. 

Nota Questa operazione eliminera tutte le informazioni di configurazione wireless 
immesse. Per ripristinare tali informazioni, sara necessario eseguire 
nuovamente il programma di installazione guidata wireless. 

Per ripristinare le impostazioni predefinite 

1 Sul pannello di controllo dell'unita HP all-in-one, premere il pulsante Imposta. 

2 Premere 8, quindi 2. 

Viene visualizzato il menu Rete con I'opzione Ripristina impost, predefinite 
selezionata. 

3 Premere 1 per confermare. 

Impostazioni di rete avanzate 

Le opzioni di Configurazione avanzata consentono di modificare la velocita di 
collegamento, le impostazioni IP e le impostazioni di protezione della scheda di 
memoria. 

Nota Queste impostazioni dovrebbero essere modificate solo ed esclusivamente da 
utenti esperti. 

Impostazione della velocita di collegamento 

E possibile modificare la velocita di trasmissione dei dati sulla rete. L'impostazione 
predefinita e Auto. 

Per impostare la velocita di collegamento 

1 Sul pannello di controllo dell'unita HP all-in-one, premere il pulsante Imposta. 

2 Premere 8, quindi 3. 

Viene visualizzato il menu Rete con I'opzione Configurazione avanzata 
selezionata. 

3 Premere 1 per selezionare Cambia velocita di connessione. 

4 Premere il numero accanto alia velocita: 

- 1 . Auto 

- 2. 10-Full 

- 3. 10-Half 

- 4. 100-Full 

- 5. 100-Half 

Modifica delle impostazioni IP 

L'impostazione IP predefinita e Auto. Tuttavia, se necessario, e possibile modificare 
manualmente I'indirizzo IP, la maschera di sottorete o il gateway predefinita. Per 
vedere I'indirizzo IP e la maschera di sottorete dell'unita HP all-in-one, stampare una 
pagina di configurazione di rete dall'unita HP all-in-one (vedere Stampa e 
visualizzazione di una pagina di configurazione di rete). Per la descrizione delle voci 



14 



presenti nella pagina di configurazione (inclusi I'indirizzo IP e la maschera di 
sottorete), vedere Definizione delle voci nella pagina di configurazione. 

Per modificare un'impostazione IP 

1 Sul pannello di controllo dell'unita HP all-in-one, premere il pulsante Imposta. 

2 Premere 8, quindi 3. 

Viene visualizzato il menu Rete con I'opzione Configurazione avanzata 
selezionata. 

3 Premere 2 per selezionare Impostazioni IP. 

4 Premere il numero accanto aN'impostazione IP: 

- 1. Indirizzo IP 

- 2. Subnet Mask 

- 3. Gateway predefinito 

5 Apportare le modifiche, quindi premere OK. 
Modifica della protezione della scheda di memoria 

L'opzione Protezione scheda di memoria nel menu Configurazione avanzata 
consente di impostare I'unita HP all-in-one in modo che non condivida i dati della 
scheda di memoria con i computer in una rete wireless. Tuttavia, questo metodo di 
protezione non e consigliabile perche non consente di accedere alia scheda di 
memoria dal computer. Inoltre questa funzione non e applicabile ad una rete Ethernet. 
Tutti i computer su una rete Ethernet possono accedere alia scheda di memoria di 
un'unita HP all-in-one collegata alia rete. 

Uso del server EWS (Embedded Web Server) 

II modo migliore per gestire le impostazioni generali di rete per I'unita HP all-in-one e 
attraverso il pannello di controllo. Tuttavia, per le impostazioni piii avanzate, e 
possibile utilizzare il server EWS. Quando si apre il browser Web, e possibile 
controllare lo stato, configurare i parametri di rete dell'unita HP all-in-one o accedere 
alle funzioni dell'unita HP all-in-one. Per maggiori informazioni su queste ed altre 
funzioni disponibili nel server EWS, consultare la guida in linea. Per accedere alia 
guida del server EWS, aprire il server come descritto di seguito e poi fare die sul link 
Help in Other Links nella scheda Home. 

Accesso al server EWS 
Per accedere al server EWS 

1 Sul pannello di controllo dell'unita HP all-in-one, premere il pulsante Imposta. 

2 Premere 8, poi 1 ed infine 1 . 

In questo modo viene stampata la pagina di configurazione dell'unita HP all-in- 
one, che include anche I'indirizzo IP. Si utilizzera I'indirizzo IP nel passo 
successivo. 

3 Nella casella Indirizzo del browser Web, immettere I'indirizzo IP dell'unita HP all- 
in-one cosi come appare nella pagina di configurazione. Ad esempio, 
http://195.168.0.5. 

Viene visualizzata la pagina Home del server EWS con le informazioni relative 
all'unita HP all-in-one. 



HP all-in-one 
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Capitolo 5 



Nota Se il browser utilizza un server proxy, potrebbe essere necessario 
disabilitarlo per accedere al server EWS. 

4 See necessario modificare la lingua visualizzata nel server EWS, fare quanta 
segue: 

a Fare die sulla scheda Impostazioni. 

b Fare die su Seleziona lingua nel menu di navigazione Impostazioni. 
c Nell'elenco Seleziona lingua, fare die sulla lingua desiderata, 
d Fare die su Applica. 

5 Fare die sulla scheda Home per accedere alle informazioni sulla rete e sulla 
stampante o fare die sulla scheda Colleg rete per accedere a ulteriori 
informazioni o per modificare le informazioni di rete. 

AAwertimento Prestare attenzione quando si modificano le impostazioni di 
rete wireless del server di stampa; la connessione potrebbe essere interrotta. 
In tal caso, e possibile che sia necessario utilizzare le nuove impostazioni per 
ricollegarsi. Se il server di stampa perde la connessione di rete, e possibile 
che sia necessario ripristinare i valori predefiniti e reinstallare il software. 

Nota Non disattivare il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) sul computer. Questo protocollo e necessario per la comunicazione 
con il server EWS. 
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g Risoluzione dei problemi di rete 



Questa sezione contiene informazioni relative alia risoluzione dei problemi di rete 
dell'unita HP all-in-one. Vengono fornite informazioni specifiche sui problemi di 
installazione e configurazione. 

Risoluzione dei problemi di configurazione della rete 
cablata 

Consultare questa sezione per risolvere i problemi relativi alia configurazione della 
rete cablata. 

II computer non e in grado di rilevare I'unita HP all-in-one 
Causa 

I cavi non sono collegati correttamente. 
Soluzione 

Controllare che i seguenti cavi siano collegati correttamente: 

• Cavi di alimentazione dell'unita HP all-in-one e del router 

• Cavi tra il router e il computer 

• Cavi da e verso il modem o per il collegamento dell'unita HP all-in-one a 
Internet (se applicabile) 



Causa 

La scheda LAN (NIC) non e configurata correttamente. 
Soluzione 

Verificare che la scheda LAN (Local Area Network) sia configurata correttamente. 
Per verificare la scheda LAN in Windows XP 

1 Fare die con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer. 

2 Nella finestra di dialogo Proprieta del sistema, fare die sulla scheda 
Hardware. 

3 Fare die su Gestione periferiche. 

4 Accertarsi che la scheda sia presente nell'elenco delle Schede di rete. 

5 Consultare la documentazione fornita con la scheda. 



Causa 

Non si dispone di una connessione di rete attiva. 
Soluzione 

Verificare di disporre di una connessione di rete attiva. 
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Per verificare che la connessione di rete sia attiva 



1 Verificare se I'icona della rete cablata (in basso a sinistra) e visualizzata sul 
display grafico a colori. Se I'icona e presente, I'unita HP all-in-one e 
connessa alia rete. 

L'icona a sinistra indica una rete cablata attiva. L'icona a destra indica una 
rete non attiva. 



Icona rete cablata 

2 Se l'icona della rete cablata non e presente, verificare che i cavi tra I'unita 
HP all-in-one e il gateway o il router siano collegati correttamente. 

3 Accertarsi che I'unita HP all-in-one sia collegata alia rete mediante un cavo 
Ethernet CAT-5. 

4 Controllare i due indicatori luminosi del cavo Ethernet nella parte superiore e 
inferiore del connettore Ethernet RJ-45 sul retro dell'unita HP all-in-one. II 
significato delle spie e il seguente: 

a Spia superiore: se questa spia e accesa con luce verde fissa, il 
dispositivo e collegato correttamente alia rete e la comunicazione e 
attiva. Se la spia superiore e spenta, la connessione di rete non e 
disponibile. 

b Spia inferiore: la spia di colore giallo lampeggia quando i dati vengono 
inviati o ricevuti dal dispositivo sulla rete. 

5 Se i collegamenti sono corretti, spegnere I'unita HP all-in-one, quindi 
accenderla nuovamente. Sul pannello di controllo dell'unita HP all-in-one, 
premere il pulsante On per spegnere I'unita HP all-in-one e poi premerlo 
nuovamente per accenderla. Inoltre, spegnere il router e poi accenderlo 
nuovamente. 

Per stabilire una connessione di rete attiva 

1 Se l'icona della rete cablata non e attiva, verificare che i cavi tra I'unita HP all- 
in-one e il gateway o il router siano collegati correttamente. 

2 Se i collegamenti non presentano problemi, premere il pulsante On per 
spegnere I'unita HP all-in-one e poi premerlo nuovamente per riaccenderlo. 
Inoltre, spegnere il router e poi accenderlo nuovamente. 

E stato ricevuto un messaggio di errore dei requisiti di sistema: Nessun TCP/IP 
Causa 

La scheda LAN (NIC) non e installata correttamente. 
Soluzione 

Accertarsi che la scheda LAN sia installata in maniera corretta e configurata per il 
protocollo TCP/IP. Vedere le istruzioni fornite con la scheda LAN. 

Durante I'installazione, viene visualizzato il messaggio Stampante non trovata 




Causa 

L'unita HP all-in-one non e accesa. 
Soluzione 

Controllare il display grafico a colori sull'unita HP all-in-one. Se il display grafico a 
colori e vuoto e la spia accanto al pulsante On non e accesa, l'unita HP all-in-one 
e spenta. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente 
all'unita HP all-in-one e alia presa di corrente. Premere il pulsante On per 
accendere l'unita HP all-in-one. 



Causa 

Non si dispone di una connessione di rete attiva. 
Soluzione 

Accertarsi di disporre di una connessione di rete attiva. Per maggiori 
informazioni, vedere Non si dispone di una connessione di rete attiva. 

Causa 

I cavi non sono collegati correttamente. 
Soluzione 

Controllare che i seguenti cavi siano collegati correttamente: 

• Cavi di alimentazione dell'unita HP all-in-one e del router 

• Cavi tra il router e il computer 

• Cavi da e verso il modem o per il collegamento dell'unita HP all-in-one a 
Internet (se applicabile) 

Si sta utilizzando un modem via cavo senza router e non si ha un indirizzo IP 

Causa 

Se si dispone di un PC che utilizza un modem via cavo, una LAN separata per gli 
altri computer e nessun DHCP o router, utilizzare IP Auto per I'assegnazione 
degli indirizzi IP agli altri computer e all'unita HP all-in-one. 

Soluzione 

Per ottenere un indirizzo IP per il PC che utilizza un modem via cavo 

~* II provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) assegna un 
indirizzo IP statico o dinamico al PC che utilizza il modem via cavo. 

Perassegnare un indirizzo IP agli altri computer e all'unita HP all-in-one 

~* Utilizzare I'impostazione IP Auto per assegnare un indirizzo IP ai restanti 
computer e all'unita HP all-in-one. Non assegnare un indirizzo IP statico. 
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3 Definizione delle voci nella 
pagina di configurazione 



Questa appendice spiega le voci presenti nella pagina di configurazione di rete. 



Impostazioni di rete generiche 

La tabella seguente descrive le impostazioni di rete generiche riportate sulla pagina di 
configurazione di rete. 



Parametro 


Descrizione 


Stato rete 


Stato dell'unita HP all-in-one: 

• Pronta: I'unita HP all-in-one e pronta per la ricezione o la 
trasmissione dei dati. 

• Offline: I'unita HP all-in-one e fuori linea. 


Connessione 
attiva 


Modalita di rete dell'unita HP all-in-one: 

• Cablata: I'unita HP all-in-one e collegata tramite un cavo Ethernet a 
una rete IEEE 802.3. 

• Wireless: I'unita HP all-in-one e collegata in modalita wireless alia 
rete IEEE 802.1 1b og. 

• Nessuna:entrambi i tipi di connessione alia rete sono disattivati. 

Nota E consentito soltanto un tipo di connessione attivo alia volta. 


URL 


L'indirizzo Web o IP del server EWS (Embedded Web Server). 

Nota E necessario conoscere questo URL per poter accedere al server 
EWS. 


Indirizzo HW 
(MAC) 


L'indirizzo MAC (Media Access Control) che identifica I'unita HP all-in-one 
in modo univoco. Si tratta di un numero di 12 cifre assegnato all'hardware 
di rete come identificativo univoco. Non e possibile che due componenti 
hardware abbiano lo stesso indirizzo MAC. 

Nota Alcuni ISP richiedono la registrazione dell'indirizzo MAC della 

scheda di rete o dell'adattatore LAN connesso al cavo o al modem 
DSL durante I'installazione. 


Revisione 
firmware 


II componente di rete interno e il codice di revisione del firmware della 
periferica separati da un trattino. 

Nota Se si richiede assistenza, a seconda del problema, e possibile che 
venga richiesto di fornire il codice di revisione del firmware. 


Nome host 


II nome TCP/IP assegnato dal software di installazione alia periferica. Per 
impostazione predefinita, e costituito dalle lettere HP seguite dalle ultime 
sei cifre dell'indirizzo MAC. 


Indirizzo IP 


Questo indirizzo identifica in maniera univoca la periferica sulla rete. Gli 
indirizzi IP vengono assegnati dinamicamente tramite DHCP o IP Auto. E 
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Appendice a 



(continua) 



Subnet mask 



Gateway 
predefinito 



Configurazione 



DNS Server 



mDNS 



inoltre possibile impostare un indirizzo IP statico, sebbene non sia 
consigliabile. 

Nota L'assegnazione manuale di un indirizzo IP non valido durante 
I'installazione impedisce ai componenti di rete di vedere I'unita 
HP all-in-one. 



Una sottorete (subnet) e un indirizzo IP assegnato dal software di 
installazione per rendere una rete aggiuntiva disponibile come parte di una 
rete piu ampia. Le sottoreti vengono specificate da una maschera di 
sottorete (subnet mask). Tale maschera stabilisce quali bit dell'indirizzo IP 
dell'unita HP all-in-one identificano la rete e la sottorete e quali bit 
identificano la periferica stessa. 



Nota 



Si consiglia di inserire I'unita HP all-in-one e i computer che la 
utilizzano sulla stessa sottorete. 



Un nodo su una rete che serve da entrata su un'altra rete. In questa 
istanza, un nodo puo corrispondere a un computer o a un'altra periferica. 

Nota L'indirizzo del gateway predefinito viene assegnato dal software di 
installazione. 

II protocollo utilizzato per assegnare l'indirizzo IP all'unita HP all-in-one: 

• AutolP: il software di installazione stabilisce automaticamente i 
parametri di configurazione. 

• DHCP:i parametri di configurazione vengono forniti da un server 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sulla rete. Su reti di 
piccole dimensioni, potrebbe essere un router. 

• Manuale:i parametri di configurazione vengono impostati 
manualmente, come un indirizzo IP statico. 

• Non specificato: la modalita utilizzata durante I'inizializzazione 
dell'unita HP all-in-one. 

L'indirizzo IP del server DNS di rete. Quando si utilizza il Web o si invia un 
messaggio e-mail, si utilizza un nome di dominio. Ad esempio, I'URL http:// 
www.hp.com contiene il nome del dominio hp.com. I server DNS in Internet 
convertono il nome di dominio in indirizzo IP. Le periferiche utilizzano gli 
indirizzi IP per fare riferimento le une alle altre. 

• Indirizzo IP: l'indirizzo IP del server DSN. 

• Non specificato: l'indirizzo IP non e specificato o la periferica e in 
modalita di inizializzazione. 

Nota Verificare se sulla pagina di configurazione della rete e visualizzato 
un indirizzo IP DNS. Se non viene visualizzato alcun indirizzo, e 
possibile ottenere l'indirizzo IP DNS dal proprio ISP. L'indirizzo IP 
DNS e necessario per utilizzare HP Instant Share dal dispositivo e 
pud essere immesso dal server EWS. 

Rendezvous e utilizzato con reti locali e ad hoc che non utilizzano i server 
DNS centrali. Per eseguire i servizi di gestione dei nomi, Rendezvous 
utilizza un DNS alternativo denominato mDNS. 

Grazie al mDNS, il computer individua e utilizza qualsiasi unita HP all-in- 
one collegata alia LAN. Puo inoltre lavorare con qualsiasi altra periferica 
abilitata per Ethernet visualizzata sulla rete. 
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(continua) 



Password 
Admin 


Stato della password di amministratore per il server EWS: 

• Definita:la password e specificata. E necessario immettere la 
password per modificare i parametri del server EWS. 

• Non definita:non e impostata alcuna password. Non e richiesta la 
password per modificare i parametri del server EWS. 


Tipo di 


La velocita di trasmissione dei dati sulla rete: 


connessione 


• 


802.11b: per una rete wireless 




• 


10TX-Full: per una rete cablata 




• 


10TX-Half: per una rete cablata 




• 


100TX-Full: per una rete cablata 




• 


100TX-Half: per una rete cablata 




• 


Nessuna: il collegamento in rete e disabilitato 



Impostazioni di rete wireless 

La tabella seguente descrive le impostazioni di rete wireless riportate sulla pagina di 
configurazione di rete. 



Parametro 



Stato wireless 



Comunicazione 



Nome rete 
(SSID) 



Segnale (1-5) 



Descrizione 



Stato della rete wireless: 

• Connessa: I'unita HP all-in-one e collegata ad una rete LAN wireless 
e tutto funziona correttamente. 

• Disconnessa: I'unita HP all-in-one non e collegata alia rete LAN 
wireless a causa di impostazioni non corrette (ad esempio, una 
chiave WEP errata) o I'unita HP all-in-one e fuori portata. 

• Disattivato: le comunicazioni radio sono disattivate o il cavo Ethernet 
non e collegato. 

• Non applicabile: questo parametro non si applica alle reti di questo 
tipo. 



Un framework di rete IEEE 802.1 1 in cui le periferiche o le stazioni 
comunicano tra di loro: 

• Infrastruttura: I'unita HP all-in-one comunica con altre periferiche di 
rete tramite un punto di accesso wireless, ad esempio un router 
wireless o una stazione di base. 

• Adhoc: I'unita HP all-in-one comunica direttamente con ciascuna 
periferica sulla rete. Non viene utilizzato alcun punto di accesso 
wireless. Questo tipo di rete viene anche chiamato peer-to-peer. Su 
reti Macintosh, la modalita ad hoc viene chiamata modalita computer- 
to-computer. 

• Non applicabile: questo parametro non si applica alle reti di questo 
tipo. 

Service Set Identifier. Si tratta di un identificativo univoco (fino a 32 
caratteri) che differenzia una rete WLAN (Wireless Local Area Network) da 
un'altra. Con il termine SSID viene indicato anche il nome di rete. Si tratta 
del nome della rete a cui I'unita HP all-in-one e collegata. 



II segnale di trasmissione o di ritorno ordinato su una scala da 1 a 5: 

• 5: Ottimo 

• 4: Buono 
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Canale 



Autenticazione 



3: Discreto 
2: Basso 
1 : Scarso 

Nessun segnale: nessun segnale individuato sulla rete. 
Non applicabile: questo parametro non si applica alle reti di questo 
tipo. 

II numero di canali attualmente utilizzati per la comunicazione wireless. 
Questo numero dipende dalla rete utilizzata e potrebbe essere diverso dal 
numero di canali richiesto. II valore e compreso tra 1 e 14; nei diversi paesi/ 
regioni, potrebbero esistere delle limitazioni per I'intervallo dei canali 
approvati. 

• <numero>: valore compreso tra 1 e 14, in base al paese o alia 
regione. 

• Nessuna: non si sta utilizzando alcun canale. 

• Non applicabile: la WLAN e disabilitata o questo parametro non si 
applica alle reti di questo tipo. 

Nota Nella modalita ad hoc, se non e possibile ricevere o trasmettere dati 
tra il computer e I'unita HP all-in-one, accertarsi che si stia 
utilizzando lo stesso canale di comunicazione tra il computer e 
I'unita HP all-in-one. Nella modalita infrastruttura, il canale viene 
scelto dal punto di accesso. 



Tipo di autenticazione utilizzato: 

Nessuna: non viene utilizzata alcuna autenticazione. 
Open System (ad hoc e infrastruttura): nessuna autenticazione. 
Chiave condiv. (solo infrastruttura): e necessaria la chiave WEP. 
WPA-PSK (solo infrastruttura): WPA con chiave Pre-Shared. 
Non applicabile: questo parametro non si applica alle reti di questo 
tipo. 

L'autenticazione verifica I'identita di un utente o di una periferica prima di 
garantire I'accesso alia rete, rendendo piu difficile per utenti non autorizzati 
I'accesso alle risorse di rete. Tale metodo di protezione e comune su reti 
wireless. 

Una rete che utilizza l'autenticazione a sistema aperto non esamina gli 
utenti in base alia loro identita. Qualsiasi utente wireless puo avere 
accesso dalla rete. Tuttavia, tale tipo di rete potrebbe utilizzare una 
crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) per consentire un primo livello 
di protezione contra utenti casuali non autorizzati. 

Una rete che utilizza l'autenticazione a chiave condivisa consente una 
protezione maggiore richiedendo agli utenti o alle periferiche 
un'identificazione tramite chiave statica (stringa esadecimale o 
alfanumerica). Ogni utente o periferica sulla rete utilizza la stessa chiave. 
La crittografia WEP viene utilizzata con autenticazione a chiave condivisa, 
usando la stessa chiave sia per l'autenticazione che per la crittografia. 

Una rete che utilizza l'autenticazione WPA-PSK basata sul server 
consente una protezione ancora maggiore ed e supportata dalla maggior 
parte di router o di punti di accesso wireless. Prima di concedere I'accesso 
alia rete, il router o il punto di accesso verifica I'identita dell'utente o della 
periferica che richiede tale accesso. E possibile utilizzare numerosi 
protocolli di autenticazione su un server di questo tipo. 
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Cifratura 



Nota Le autenticazioni a chiave condivisa e WPA-PSK possono essere 
inserite soltanto tramite il server EWS. 

II tipo di crittografia utilizzato sulla rete: 

• Nessuna: non viene utilizzata alcuna crittografia. 

• WEP a 64 bit: e in uso una chiave WEP di 10 cifre esadecimali o di 5 
caratteri. 

• WEP a 128 bit: e in uso una chiave WEP di 26 cifre esadecimali o di 
13 caratteri. 

• WPA-AES: e in uso una crittografia AES (Advanced Encryption 
Standard). Questo e l'algoritmo utilizzato dagli enti governativi 
americani per proteggere i dati sensibili ma non specificatamente 
classificabili. 

• WPA-TKIP: e in uso un protocollo per la crittografia avanzata, TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol). 

• Auto: e in uso la crittografia AES o TKIP. 

• Non applicabile: questo parametro non si applica alle reti di questo 
tipo. 

La chiave WEP fornisce protezione crittografando i dati su onde radio in 
modo da proteggerli durante la trasmissione da un punto di fine a un altro. 
Tale metodo di protezione e comune su reti wireless. 



Indirizzo HW 
accesso 



L'indirizzo hardware del punto di accesso sulla rete a cui I'unita HP all-in- 
one e collegata: 

• <lndirizzo MAO: l'indirizzo hardware MAC (Media Access Control) 
univoco del punto di accesso. 

• Non applicabile: questo parametro non si applica alle reti di questo 
tipo. 



Varie 



La seguente tabella descrive le informazioni sulla trasmissione e la ricezione dei dati riportate 
sulla pagina di configurazione di rete. 



Parametro 


Descrizione 


Pacchetti 
trasmessi 


II numero di pacchetti trasmessi dall'unita HP all-in-one senza errori dal 
momento dell'attivazione. II contatore si azzera quando I'unita HP all-in-one 
viene spenta. Quando si trasmette un messaggio su una rete di 
commutazione pacchetti, viene eseguita la suddivisione in pacchetti. Ogni 
pacchetto contiene sia l'indirizzo di destinazione che i dati. 


Pacchetti ricevuti 


II numero di pacchetti ricevuti dall'unita HP all-in-one senza errori dal 
momento dell'attivazione. II contatore si azzera quando I'unita HP all-in-one 
viene spenta. 



HP all-in-one - Guida per il collegamento di rete 



25 



Appendice 



26 



b Glossario 



ASCII 



IP Auto 



DHCP 



DNS 



DNS-SD 

DSL 
Ethernet 

Cavo Ethernet 
EWS 



American Standard Code for Information Interchange. Lo standard 
utilizzato dai computer per rappresentare tutte le lettere (maiuscole e 
minuscole) dell'alfabeto latino, i numeri, i segni di punteggiatura, ecc. 

Una funzione del software di installazione che determina i parametri di 
configurazione dei dispositivi in rete. 

Dynamic Host Configuration Protocol. Un server sulla rete che fornisce i 
parametri di configurazione ai dispositivi in rete. Su reti di piccole 
dimensioni, potrebbe essere un router. 

Domain Name Service. Quando si utilizza il Web o si invia un 
messaggio e-mail, si utilizza un nome di dominio. Ad esempio, I'URL 
http://www.hp.com contiene il nome del dominio hp.com. I server DNS 
in Internet convertono il nome di dominio in indirizzo IP. Le periferiche 
utilizzano gli indirizzi IP per fare riferimento le une alle altre. 

Vedere DNS. L'acronimo SD indica Service Discovery. E parte di un 
protocollo sviluppato da Apple che consente il rilevamento automatico di 
computer, dispositivi e servizi sulle reti IP. 

Digital Subscriber Line. Un collegamento ad Internet ad alta velocita. 

La tecnologia di rete locale piu comune che collega i computer 
attraverso una cablatura in rame. 

II cavo usato per collegare gli elementi in una rete cablata. II cavo 
CAT-5 Ethernet e anche noto come cavo straight-through (passante 
diretto). Quando si usa un cavo Ethernet, gli elementi devono essere 
collegati ad un router. II cavo Ethernet utilizza un connettore RJ-45. 

Embedded Web Server. Un programma di utilita basato su browser che 
consente di gestire in maniera estremamente semplice I'unita HP all-in- 
one. Dal browser e possibile controllare lo stato dell'unita HP all-in-one, 
configurarne i parametri di rete o accedere alle sue funzioni. Per ulteriori 
informazioni, vedere Uso del server EWS (Embedded Web Server). 



HEX 



Esadecimale. 
lettere A-F. 



sistema numerico a base 16 che utilizza le cifre 0-9 e le 



hub Sempre meno usato nelle moderne reti "domestiche", un hub riceve il 

segnale da ciascun computer e lo invia a tutti gli altri computer collegati 
all'hub. Gli hub sono elementi passivi; altre periferiche si inseriscono 
nell'hub per comunicare tra loro. Un hub non gestisce la rete. 

Indirizzo IP Un numero che identifica in maniera univoca la periferica sulla rete. Gli 

indirizzi IP vengono assegnati dinamicamente tramite DHCP o IP Auto. 
E inoltre possibile impostare un indirizzo IP statico, sebbene non sia 
consigliabile. 

Infrastruttura Una rete di tipo infrastruttura utilizza un router, un commutatore o un 

punto di accesso per collegare gli elementi. 
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Appendice b 

(continua) 

Indirizzo MAC Indirizzo MAC (Media Access Control) che identifies I'unita HP all-in-one 

in modo univoco. Si tratta di un numero di 12 cifre assegnato 
all'hardware di rete come identificativo univoco. Non e possibile che due 
componenti hardware abbiano lo stesso indirizzo MAC. 

NIC Network Interface Card. Una scheda sul computer che fornisce un 

collegamento Ethernet per la connessione del computer alia rete. 

Connettore RJ-45 II connettore alle estremita di un cavo Ethernet. Sebbene i connettori 
(RJ-45) dei cavi Ethernet standard siano molto simili ai connettori dei 
cavi telefonici standard, essi non sono intercambiabili. II connettore 
RJ-45 e piu largo e piu spesso e ha sempre 8 contatti all'estremita. Un 
connettore telefonico ha un numero di contatti compreso tra 2 e 6. 

SSID Service Set Identifier. Si tratta di un identificativo univoco (fino a 32 

caratteri) che differenzia una rete WLAN (Wireless Local Area Network) 
da un'altra. Con il termine SSID viene indicato anche il nome di rete. Si 
tratta del nome della rete a cui I'unita HP all-in-one e collegata. 

router Un router fornisce un "ponte" tra due o piu reti. Un router e in grado di 

collegare una rete a Internet e di collegare due reti tra di loro e 
successivamente a Internet; inoltre, aiuta a proteggere le reti tramite 
I'utilizzo di firewall e I'assegnazione di indirizzi dinamici. Un router e in 
grado di fungere anche da gateway, cosa che non e possibile ottenere 
con un commutatore. 

commutatore Un commutatore consente a piu utenti di inviare informazioni sulla rete 

contemporaneamente, senza rallentare le operazioni in esecuzione. Gli 
switch consentono a nodi differenti (punti di collegamento della rete, in 
genere computer) di una rete di comunicare direttamente tra di loro. 
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Erste Schritte 



Dieses Handbuch erganzt die Informationen aus dem gedruckten 
Einrichtungshandbuch und dem gedruckten Benutzerhandbuch, die zusammen mit 
Ihrem HP All-in-One geliefert wurden. Es beschreibt, wie Sie Ihren HP All-in-One in 
einem Netzwerk einrichten und enthalt Informationen zum Konfigurieren und 
Verbinden des Gerats sowie zum Installieren der Software. Daruber hinaus finden Sie 
in diesem Handbuch Beispiele fur empfohlene Netzwerke, Informationen zur 
Netzwerkverwaltung und Tipps zur Fehlerbehebung. 

Wenn Sie Ihren HP All-in-One mit einem Netzwerk verbinden, konnen Sie Ihren 
HP All-in-One und dessen samtliche Funktionen gemeinsam mit alien anderen 
Computern im Netzwerk nutzen. Wenn Sie jedoch keine Verbindung zu einem 
Netzwerk herstellen mochten und stattdessen eine direkte USB-Verbindung 
wunschen, lesen Sie bitte die Informationen im Einrichtungshandbuch. 

Dieses Kapitel hilft Ihnen bei der Suche nach Informationen zu folgenden Themen: 

• Auswahlen eines Netzwerktyps 

• Verwenden der Netzwerkverwaltungs-Tools 

• Wechseln von einer USB-Verbindung zu einer Netzwerkverbindung 

• Verbinden mit zusatzlichen Computern 

• HP Support 

Hinweis Die Definitionen der in diesem Handbuch verwendeten Begriffe finden Sie 
im Glossar. 

Auswahlen eines Netzwerktyps 

Sie haben verschiedene Moglichkeiten, urn eine Ethernet-Netzwerkumgebung fur 
Ihren HP All-in-One einzurichten. Weitere Anregungen finden Sie unter Auswahlen 
eines empfohlenen Ethernet-Netzwerks. 

Verwenden der Netzwerkverwaltungs-Tools 

Weitere Informationen zur Verwendung der Verwaltungs-Tools Ihres HP All-in-One 
finden Sie unter Verwalten Ihres Netzwerks. 

Wechseln von einer USB-Verbindung zu einer 
Netzwerkverbindung 

Wenn Sie den HP All-in-One zunachst fur eine USB-Verbindung installiert haben, 
konnen Sie zu einem spateren Zeitpunkt zu einer Netzwerkverbindung wechseln. 

So wechseln Sie von einer USB-Verbindung zu einer Netzwerkverbindung 

1 Ziehen Sie das USB-Kabel an der Ruckseite des HP All-in-One heraus. 

2 Schlieften Sie Ihren HP All-in-One wie unter Verbinden uberein Ethernet-Kabel 
beschrieben an. 
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3 Installieren Sie die Software gemaR. den Anweisungen unter Installieren der 
Software. 

4 Nach Abschluss der Installation greifen Sie wie folgt auf die Druckersymbole auf 
Ihrem Computer zu: 

- Unter Windows XP: Offnen Sie den Ordner Drucker und Faxgerate. 

- Unter Windows 9.x oder Windows 2000: Offnen Sie den Ordner Drucker. 

- Unter Macintosh OS X: Offnen Sie das Druckereinrichtungsprogramm in 
der Liste Dienstprogramme. 

5 Prufen Sie anschlieftend, ob das Symbol fur Ihren HP All-in-One vorhanden ist. 
Falls ja, loschen Sie dieses Symbol. 

Verbinden mit zusatzlichen Computern 

Wenn Ihr HP All-in-One mit einem der empfohlenen Netzwerke verbunden ist, konnen 
Sie Ihren HP All-in-One gemeinsam mit zusatzlichen Computern im Netzwerk 
verwenden. Fur jeden zusatzlichen Computer mussen Sie die HP All-in-One-Software 
wie unter Installieren der Software beschrieben installieren. Wahrend der Installation 
erkennt die Software die SSID (den Netzwerknamen) des vorhandenen Netzwerks. 
Nach Konfigurieren Ihres HP All-in-One im Netzwerk mussen Sie das Gerat erneut 
konfigurieren, wenn Sie zusatzliche Computer hinzufugen. 

HP Support 

Weitere Informationen zum HP Customer Support finden Sie im gedruckten 
Benutzerhandbuch, das zusammen mir Ihrem HP All-in-One geliefert wird. 
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Auswahlen eines empfohlenen 
Et h e r n et- N etzwe r ks 



Bestimmen Sie mit Hilfe dieses Kapitels, welcher Ethernet-Netzwerktyp bereits bei 
Ihnen installiert ist bzw. welcher Netzwerktyp fur Sie geeignet ist. Jedes in diesem 
Kapitel vorgestellte Netzwerk verwendet ein Gerat, wie z. B. einen Ethernet-Router, 
um die Komponenten des Netzwerks miteinander zu verbinden. Ein Netzwerk, dessen 
Komponenten in dieser Weise miteinander verbunden sind, wird als 
Infrastrukturnetzwerk bezeichnet. Ein Ethernet-Netzwerk bietet hochste Leistung, 
Zuverlassigkeit und Netzwerksicherheit. 

Ethernet-Netzwerke konnen mit dem Internet verbunden werden. Wenn Sie Ihren 
HP All-in-One in ein Ethernet-Netzwerk mit Verbindung zum Internet einbinden, 
empfiehlt es sich, einen Gateway zu verwenden, so dass die IP-Adresse des HP All-in- 
One uber DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dynamisch zugewiesen wird. 
Ein Gateway kann ein Router oder ein Windows-Computer sein, auf dem Internet 
Connection Sharing (ICS) ausgefuhrt wird. 

Hinweis Das Glossar enthalt Definitionen von Begriffen, die hier nicht erlautert 
werden. 

Zur Unterstutzung Ihres HP All-in-One empfehlen wir die verkabelten LAN- 
Konfigurationen (Local Area Network), die im Folgenden beschrieben werden. 
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Ethernet-Verbindung zu einem verkabelten Netzwerk mit 
Internetzugang uber ein DSL- oder Kabelmodem 

Wenn Ihr Netzwerk uber einen Internetzugang per DSL- oder Kabelmodem verfugt, 
konnen Sie entweder einen Router oder einen Computer als Internet-Gateway 
verwenden. Bei einer Konfiguration mit DSL- oder Kabelmodem konnen Sie alle 
Funktionen Ihres HP All-in-One nutzen, einschlieRJich der Freigabe von Bildern uber 
das Internet mit HP Instant Share. . 

Router-Gateway 




Im vorliegenden Beispiel werden die Netzwerkverbindungen uber einen Router 
verwaltet, und der Internetzugang erfolgt uber ein DSL- oder Kabelmodem. Schlieften 
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Sie Ihren HP All-in-One bei dieser Konfiguration mit einem Ethernet-Kabel am Router 
an. 

Bei dieser Konfiguration konnen Sie alle Funktionen Ihres HP All-in-One nutzen, 
einschlieftlich der Freigabe von Bildern uber das Internet . Die Anweisungen zum 
Herstellen der Verbindung finden Sie unter Verbinden uberein Ethernet-Kabel. 

C om p uter-Gateway 
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In diesem Beispiel sind die Netzwerkgerate mit einem Switch oder einem Router 
verbunden. Ein Netzwerkcomputer dient als Gateway zwischen Netzwerk und 
Internet. Auf dem Gateway-Computer lauft Windows Internet Connection Sharing 
(ICS) odereine ahnliche Software zur Verwaltung der Netzwerkverbindungen und zur 
Bereitstellung des Internetzugangs fur die anderen Gerate. 

Hinweis Wenn der Gateway-Computer ausgeschaltet ist, konnen die anderen 

Netzwerkcomputer nicht mehraufdas Internet zugreifen, und Sie konnen 
die Internetfunktionen des HP All-in-One nicht mehr verwenden. 

Schlie&en Sie Ihren HP All-in-One bei dieser Konfiguration mit einem Ethernet-Kabel 
am Switch oder am Router an. Die Anweisungen zum Herstellen der Verbindung 
finden Sie unter Verbinden uberein Ethernet-Kabel. 

Ethernet-Verbindung zu einem verkabelten Netzwerk mit 
Internetzugang uber ein Modem 



www 




Im vorliegenden Beispiel sind die Netzwerkgerate mit einem Switch oder Router 
verbunden, und der Internetzugang erfolgt uber ein Modem (in der Grafik am linken 
Computer angeschlossen). Das Modem ist mit einem Telefonkabel an den Computer 
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und die Telefonbuchse angeschlossen. Nur ein Computer verfugt uber einen 
Internetzugang. Weder der HP All-in-One noch die anderen Computer im Netzwerk 
verfugen uber Internetzugang. Schlieften Sie Ihren HP All-in-One bei dieser 
Konfiguration mit einem Ethernet-Kabel am Switch oder am Router an. Die 
Anweisungen zum Herstellen der Verbindung finden Sie unter Verbinden uber ein 
Ethernet-Kabel. 

Hinweis Sie benotigen einen Breitband-lnternetzugang uber ein Kabel- oder DSL- 
Modem, urn die HP Instant Share-Funktionen fur Ihren HP All-in-One 
nutzen zu konnen. Weitere Informationen zu HP Instant Share finden Sie im 
gedruckten Benutzerhandbuch, das mit Ihrem HP All-in-One geliefert wurde. 

Ethernet-Verbindung zu einem verkabelten Netzwerk 
ohne Internetzugang 
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Im vorliegenden Beispiel sind die Netzwerkgerate an einen Switch oder einen Router 
angeschlossen, und es besteht keine Internetverbindung. Die Gerate verwenden 
AutolP, das heifit, die IP-Adressen werden automatisch konfiguriert. Schlie&en Sie 
Ihren HP All-in-One bei dieser Konfiguration mit einem Ethernet-Kabel am Switch 
oder am Router an. Die Anweisungen zum Herstellen der Verbindung finden Sie unter 
Verbinden uber ein Ethernet-Kabel. 

Hinweis Sie benotigen einen Breitband-lnternetzugang uber ein Kabel- oder DSL- 
Modem, urn die HP Instant Share-Funktionen fur Ihren HP All-in-One 
nutzen zu konnen. Weitere Informationen zu HP Instant Share finden Sie im 
gedruckten Benutzerhandbuch, das mit Ihrem HP All-in-One geliefert wurde. 
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Ethernet-Verbindung zu einem Funknetzwerk 
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Ihr Zugriffspunkt stellt die Verbindung zwischen Ihrem verkabelten Gerat und dem 
Funknetzwerk her. Der Computer ist bei diesem Modell fur den Funknetzwerkbetrieb 
unter Verwendung eines Funknetzwerkadapters konfiguriert und er ubertragt und 
empfangt Daten uber den Zugriffspunkt. Der HP All-in-One ist in diesem Modell fur 
den verkabelten Netzwerkbetrieb konfiguriert und uber ein Ethernet-Kabel mit dem 
Zugriffspunkt verbunden. Ein DSL- oder Kabelmodem kann den Internetzugang 
bereitstellen. Die Anweisungen zum Herstellen der Verbindung finden Sie unter 
Verbinden uber ein Ethernet-Kabel. 

Hinweis Bei dieser Konfiguration ist es empfehlenswert, die Internetverbindung 

direkt uber den Zugriffspunkt unter Verwendung eines Ethernet-Kabels zu 
leiten. 
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3 Verbinden iiber ein Ethernet 
Kabel 



Mit Hilfe der Anweisungen in diesem Kapitel konnen Sie Ihren HP All-in-One uber ein 
Ethernet-Kabel mit einem Router, einem Switch oder einem Zugriffspunkt verbinden. 




Weitere Anregungen zum Einrichten eines verkabelten Netzwerks finden Sie unter 
Auswahlen eines empfohlenen Ethernet-Netzwerks. 

Hinweis Das Glossar enthalt Definitionen von Begriffen, die hier nicht erlautert 
werden. 

Lesen Sie zunachst den folgenden Abschnitt, urn die Voraussetzungen zum 
Herstellen einer Verbindung mit Ihrem HP All-in-One zu erfullen. Nach Verbinden 
Ihres HP All-in-One mussen Sie die Software gemaft den Anweisungen unter 
Installieren der Software installieren. 

Voraussetzungen 

• Ein funktionierendes Ethernet-Netzwerk, das uber einen Ethernet-Router bzw. - 
Switch oder einen drahtlosen Zugriffspunkt mit Ethernet-Anschlussen verfugt. 

• Ein CAT-5-Ethernet-Kabel. Wenn das Ethernet-Kabel fur Ihre 
Netzwerkkonfiguration zu kurz ist, mussen Sie ggf. ein langeres Kabel erwerben. 




Obwohl Standard-Ethernet-Kabel ahnlich aussehen wie Standard-Telefonkabel, 
konnen sie nicht fur den gleichen Zweck verwendet werden. Die Anzahl der 
Drahte sowie die Anschlussstecker stimmen nicht uberein. Ein Ethernet- 
Kabelanschluss (auch als RJ-45-Anschluss bezeichnet) ist breiter und dicker und 
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besitzt am Ende stets acht Kontakte. Ein Telefonanschluss verfugt uber zwei bis 
sechs Kontakte. 

• Ein Desktop- oder Laptop-Computer mit einer Kabel- oder einer Funkverbindung 
zum Router oder zum Zugriffspunkt. 

Hinweis Der HP All-in-One unterstutzt Ethernet-Netzwerke mit 10 und 100 MB/ 
s. Wenn Sie sich eine Netzwerkkarte (NIC) anschaffen mochten oder 
bereits angeschafft haben, stellen Sie sicher, dass sie beide 
Geschwindigkeiten unterstutzt. 

• Breitband-lnternetzugang, wie Kabel- oder DSL-Modem (nur wenn Sie direkt vom 
Gerat aus auf HP Instant Share zugreifen mochten). Weitere Informationen zu 
HP Instant Share finden Sie im gedruckten Benutzerhandbuch, das mit Ihrem 
HP All-in-One geliefert wurde. 

Verbinden Ihres HP All-in-One 

1 Ziehen Sie den gelben Stecker an der Ruckseite des HP All-in-One heraus. 




2 Schlieften Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss auf der Ruckseite 
Ihres HP All-in-One an. 




3 Schlieften Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels an einen freien Anschluss 
an Ihrem Ethernet-Router bzw. -Switch oder an Ihrem drahtlosen Zugriffspunkt an. 
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Nach Herstellen der Verbindung zwischen dem HP All-in-One und dem Netzwerk 
installieren Sie die Software auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden 
Sie unter Installieren der Software. 
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4 Installieren der Software 



Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel, urn die HP All-in-One-Software auf 
Ihrem Windows- oder Macintosh-Computer zu installieren. Bevor Sie die Software 
installieren, mussen Sie jedoch sicherstellen, dass eine Verbindung mit Ihrem HP All- 
in-One hergestellt wurde (siehe vorherige Kapitel). 

Hinweis Wenn Ihre Computerkonfiguration Verbindungen zu einer Reihe von 

Netzwerklaufwerken vorsieht, mussen Sie vor Installieren der Software 
sicherstellen, dass Ihr Computer zurzeit mit diesen Laufwerken verbunden 
ist. Ansonsten verwendet die HP All-in-One-lnstallationssoftware 
moglicherweise einen dieser reservierten Laufwerksbuchstaben und Sie 
konnen spater nicht mehr mit Ihrem Computer auf das jeweilige 
Netzwerklaufwerk zugreifen. 

Die entsprechenden Anweisungen fur Windows- oder Macintosh-Computer finden Sie 
weiter unten. 

Windows 

Die folgenden Anweisungen gelten nur fur Windows-Computer. 

Hinweis Je nach Betriebssystem, dem verfugbaren Speicher und der 

Prozessorgeschwindigkeit Ihres Computers kann die Installation zwischen 
20 und 45 Minuten dauern. 

So installieren Sie die HP All-in-One-Software 

1 Beenden Sie alle auf Ihrem Computer laufenden Anwendungen, einschlieftlich 
der internen XP-Firewall und sonstiger Firewall- oder Virenerkennungssoftware. 

2 Legen Sie die Windows-CD, die zusammen mit Ihrem HP All-in-One geliefert 
wurde, in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. 

Der Begruftungsbildschirm wird angezeigt. 

Hinweis Nur unter Windows XP: Wird der Begruftungsbildschirm nicht 

angezeigt, doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz und danach auf das CD- 
ROM-Symbol. Doppelklicken Sie dann aufsetup.exe. 

3 Klicken Sie auf den Installationsbildschirmen auf Weiter, urn das System zu 
prufen und vorzubereiten sowie die Treiber, die Plug-Ins und die Software zu 
installieren. 

Nach mehreren Bildschirmen wird der Bildschirm Verbindungstyp angezeigt. 

4 Wahlen Sie auf dem Bildschirm Verbindungstyp die Option fur Uber das 
Netzwerk aus und klicken Sie auf Weiter. 

Der Suchbildschirm wird angezeigt, wahrend das Setup-Programm im Netzwerk 
nach Ihrem HP All-in-One sucht. 

5 Vergewissern Sie sich auf dem Bildschirm Drucker gefunden, dass die 
Druckerbeschreibung korrekt ist. 
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Wenn im Netzwerk mehr als ein Drucker gefunden wurden, wird der Bildschirm 
Drucker gefunden angezeigt. Wahlen Sie das Gerat aus, fur das eine 
Verbindung hergestellt werden soil. 

So konnen Sie sich die Gerateeinstellungen auf Ihrem HP All-in-One anzeigen 
lassen: 

a Wechseln Sie zum Bedienfeld Ihres Gerats. 

b Wahlen Sie im Menu Netzwerk die Option Netzwerkeinst. anzeigen und 
danach die Option Zusammenfassung anzeigen aus. 

6 Wenn die Beschreibung des Druckers korrekt ist, wahlen Sie Ja, diesen Drucker 
installieren aus. 

7 Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, urn die 
Installation zu beenden. 

Nach Installieren der Software ist Ihr HP All-in-One einsatzbereit. 

8 Wechseln Sie zu Ihrem Computer und drucken Sie eine Testseite uber Ihren 
HP All-in-One, urn Ihre Netzwerkverbindung zu testen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im gedruckten Benutzerhandbuch, das mit Ihrem HP All-in-One 
geliefert wurde. 



Macintosh 

Die folgenden Anweisungen gelten nurfur Macintosh-Computer. 

Hinweis Je nach Betriebssystem, dem verfugbaren Speicher und der 

Prozessorgeschwindigkeit kann die Installation zwischen 20 und 45 
Minuten dauern. 

So installieren Sie die HP All-in-One-Software 

1 Beenden Sie alle laufenden Anwendungen auf Ihrem Computer. 

2 Legen Sie die Macintosh-CD, die zusammen mit Ihrem HP All-in-One geliefert 
wurde, in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. 

3 Doppelklicken Sie auf das Symbol fur das HP All-in-One-lnstallationsprogramm. 




Macintosh-Symbol fur Installationsprogramm 



Geben Sie auf dem Bildschirm Identifizierung das Administratorkennwort ein, 
uber das Sie auf Ihren Computer oder Ihr Netzwerk zugreifen. 
Die Installationssoftware sucht nach HP AII-in-One-Geraten und listet diese 
anschlieliend auf. 

Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Gerat auswahlen" Ihren HP All-in-One aus. 
Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, urn alle Installationsschritte 
einschlieftlich des Systemassistenten auszufuhren. 
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Nach Installieren der Software ist Ihr HP All-in-One einsatzbereit. 
Wechseln Sie zu Ihrem Computer und drucken Sie eine Testseite uber Ihren 
HP All-in-One, um Ihre Netzwerkverbindung zu testen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im gedruckten Benutzerhandbuch, das mit Ihrem Gerat geliefert 
wurde. 
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Verwenden des Bedienfelds Ihres HP All-in-One 



5 Verwalten Ihres Netzwerks 



In diesem Kapitel wird erlautert, wie Sie die Netzwerktools im Bedienfeld Ihres Gerats 
und auf dem eingebetteten Webserver verwenden. Die Netzwerktools ermoglichen es 
Ihnen, die Netzwerkeinstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten sowie die Sicherheit 
des Netzwerks zu erhohen. 




Uberdas Bedienfeld Ihres HP All-in-One konnen Sie verschiedenste 
Netzwerkverwaltungsaufgaben ausfuhren. Dazu zahlen: Anzeigen der 
Netzwerkeinstellungen, Wiederherstellen der Standardeinstellungen fur das Netzwerk 
sowie Andern der Netzwerkeinstellungen. 

Anzeigen der Netzwerkeinstellungen 

Sie konnen sich eine Zusammenfassung der Netzwerkeinstellungen auf dem 
Bedienfeld des Gerats anzeigen lassen. AulJerdem konnen Sie eine detailliertere 
Konfigurationsseite drucken. 

Anzeigen der Zusammenfassung der Netzwerkeinstellungen 

Entscheiden Sie sich, ob Sie eine Zusammenfassung der Netzwerkeinstellungen 
anzeigen odereinen detaillierten Bericht drucken mochten. 

So zeigen Sie eine Zusammenfassung der Netzwerkeinstellungen an 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten im Bedienfeld Ihres HP All-in-One. 

2 Drucken Sie 1 und anschlieftend 4. 

Daraufhin wird das Menu Netzwerk angezeigt und die Option Netzwerkeinst. 
anzeigen ausgewahlt. 

3 Drucken Sie 2. 

Daraufhin wird die Zusammenfassung der Netzwerkeinstellungen angezeigt. 

Drucken und Anzeigen einer Netzwerkkonfigurationsseite 

Auf der HP Netzwerkkonfigurationsseite werden alle wichtigen 
Netzwerkeinstellungen, wie IP-Adresse, Verbindungsgeschwindigkeit, DNS und DNS- 
SD angezeigt. 

So drucken Sie eine Netzwerkkonfigurationsseite 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten im Bedienfeld Ihres HP All-in-One. 

2 Drucken Sie 1 und anschlieftend 4. 

Daraufhin wird das Menu Netzwerk angezeigt und die Option Netzwerkeinst. 
anzeigen ausgewahlt. 

3 Drucken Sie 1. 

Die Seite mit der Netzwerkkonfiguration wird gedruckt. 

Die Definitionen fur die Elemente auf der Konfigurationsseite finden Sie unter 
Definitionen der Konfigurationsseitenelemente. 
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Wiederherstellen der Standardeinstellungen fur fur das Netzwerk 

Bei Bedarf konnen Sie auf dem HP All-in-One die werkseitigen Standardeinstellungen 
fur das Netzwerk wiederherstellen. 

Hinweis Dadurch werden die von Ihnen eingegebenen Funkeinrichtungsdaten 

geloscht. Wenn Sie diese Daten wiederherstellen mochten, mussen Sie 
den Wireless-Einrichtungsassistenten erneut ausfuhren. 

So setzen Sie das Netzwerk auf die werkseitigen Standardeinstellungen zuriick 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten im Bedienfeld Ihres HP All-in-One. 

2 Drucken Sie 8 und anschlieftend 2. 

Daraufhin wird das Menu Netzwerk angezeigt und die Option Netzwerkstd. 
wiederh. ausgewahlt. 

3 Drucken Sie zur Bestatigung die Taste 1. 



Erweiterte Netzwerkeinstellungen 

Uber die Optionen fur die Erweiterte Einrichtung konnen Sie die 
Verbindungsgeschwindigkeit, die IP-Einstellungen und die Sicherheitseinstellungen 
fur Speicherkarten andern. 

Hinweis Andern Sie diese Einstellungen jedoch nur, wenn Sie Erfahrung in diesem 
Bereich haben. 



Einstellen der Verbindungsgeschwindigkeit 

Sie konnen die Geschwindigkeit andern, mit der Daten uber das Netzwerk ubertragen 
werden. Die Standardeinstellung ist Automatisch. 

So andern Sie die Verbindungsgeschwindigkeit 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten im Bedienfeld Ihres HP All-in-One. 

2 Drucken Sie 8 und anschlieftend 3. 

Daraufhin wird das Menu Netzwerk angezeigt und Erweiterte Einrichtung 
ausgewahlt. 

3 Drucken Sie 1, um Verbindungsgeschw. andern auszuwahlen. 

4 Drucken Sie die Zahl, die neben der gewunschten Verbindungsgeschwindigkeit 
steht: 

- 1. Automatisch 

- 2. 10-Vollduplex 

- 3. 10-Halbduplex 

- 4. 100-Vollduplex 

- 5. 100-Halbduplex 

Andern der IP-Einstellungen 

Die IP-Standardeinstellung ist Automatisch. Sie konnen jedoch bei Bedarf die IP- 
Adresse, die Subnet Mask oder den Standard-Gateway andern. Drucken Sie eine 
Netzwerkkonfigurationsseite von Ihrem HP All-in-One aus, um die IP-Adresse und die 
Subnet Mask Ihres HP All-in-One zu bestimmen (siehe Drucken und Anzeigen einer 
Netzwerkkonfigurationsseite). Eine Beschreibung der Elemente auf der 
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Konfigurationsseite einschlieftlich der IP-Adresse und der Subnet Mask finden Sie 
unter Definitionen der Konfigurationsseitenelemente. 

So andern Sie eine IP-Einstellung 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten im Bedienfeld Ihres HP All-in-One. 

2 Drucken Sie 8 und anschlieftend 3. 

Daraufhin wird das Menu Netzwerk angezeigt und Erweiterte Einrichtung 
ausgewahlt. 

3 Drucken Sie 2, um IP-Einstellungen auszuwahlen. 

4 Drucken Sie die Zahl, die neben der gewunschten IP-Einstellung steht: 

- 1. IP-Adresse 

- 2. Subnet Mask 

- 3. Standard-Gateway 

5 Nehmen Sie die Anderungen vor und klicken Sie auf OK. 
Andern der Sicherheitseinstellungen fur Speicherkarten 

Mit Hilfe der Option Sicherheit der Speicherkarte im Menu Erweiterte Einrichtung 
konnen Sie Ihr HP All-in-One so einstellen, dass Speicherkartendaten nicht fur die 
Computer in einem Funknetzwerk bereitgestellt werden. Es empfiehlt sich jedoch 
nicht, diese Sicherheitsmethode fur Ihre Speicherkarte anzuwenden, da Sie 
ansonsten nicht mit Ihrem Computer auf Ihre Speicherkarte zugreifen konnen. 
Aufterdem funktioniert diese Funktion nicht auf Ethernet-Netzwerken. Alle Computer 
in einem Ethernet-Netzwerk konnen auf eine Speicherkarte in einem HP All-in-One 
zugreifen, der mit dem Netzwerk verbunden ist. 

Verwenden des eingebetteten Webservers 

Die allgemeinen Netzwerkeinstellungen fur den HP All-in-One lassen sich am 
einfachsten iiber das Bedienfeld des HP All-in-One einstellen. Fur erweiterte 
Einstellungen konnen Sie daruber hinaus den eingebetteten Webserver (EWS) 
verwenden. Wenn Sie einen Webbrowser offnen, konnen Sie den Status uberwachen, 
die Netzwerkparameter des HP All-in-One konfigurieren und auf HP All-in-One- 
Funktionen zugreifen. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Funktionen, die 
auf dem EWS verfugbar sind, finden Sie in der Online-Hilfe des eingebetteten 
Webservers. Offnen Sie den eingebetteten Webserver wie weiter unten beschrieben 
und klicken Sie dann auf der Registerkarte Privatordner des eingebetteten 
Webservers unter Weitere Verknupfungen auf Hilfe. 

Zugreifen auf den eingebetteten Webserver 

So greifen Sie auf den eingebetteten Webserver zu 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten im Bedienfeld Ihres HP All-in-One. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 8, 1 und 1. 

Daraufhin wird eine Konfigurationsseite fur Ihr HP All-in-One einschlieftlich der IP- 
Adresse gedruckt. Sie benotigen die IP-Adresse fur den nachsten Arbeitsschritt. 

3 Geben Sie die IP-Adresse des HP All-in-One, die auf der 
Netzwerkkonfigurationsseite angezeigt wird, in das Feld Adresse Ihres 
Webbrowsers ein. Die Adresse lautet beispielsweise "http://195.168. 0.5". 
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Die EWS-Homepage mit den Gerateinformationen zum HP All-in-One wird 
angezeigt. 

Hinweis Wenn Sie einen Proxyserver in Ihrem Browser verwenden, mussen Sie 
diesen moglicherweise deaktivieren, urn auf den eingebetteten Server 
zugreifen zu konnen. 

4 Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Sprache andern mussen, in der der 
eingebettete Webserver angezeigt wird: 

a Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. 
b Klicken Sie im Navigationsmenu Einstellungen auf die Option Sprache 
wahlen. 

c Klicken Sie in der Liste Sprache wahlen auf die gewunschte Sprache. 
d Klicken Sie auf Ubernehmen. 

5 Klicken Sie auf die Registerkarte Home, urn auf die Informationen zum Gerat und 
zum Netzwerk zuzugreifen, oder klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerk, urn 
erweiterte Netzwerkinformationen aufzurufen oder die Netzwerkinformationen zu 
andern. 



AVorsicht Gehen Sie beim Andern der Netzwerkeinstellungen fur den 
Funkmodus des Druckservers vorsichtig vor; die Netzwerkverbindung konnte 
dadurch unterbrochen werden. Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen 
wird, mussen Sie eventuell die Verbindung unter Verwendung der neuen 
Einstellungen wiederherstellen. Wenn die Netzwerkverbindung des 
Druckservers unterbrochen wird, mussen Sie moglicherweise die 
Werkseinstellungen wiederherstellen und die Software neu installieren. 

Hinweis Deaktivieren Sie nicht TCP/IP auf Ihrem Computer! Es wird fur die 
Kommunikation mit dem eingebetteten Webserver benotigt. 
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Beheben von 
Netzwerkproblemen 



Dieser Abschnitt enthalt Informationen zum Beheben von Netzwerkproblemen mit 
dem HP All-in-One. Aufterdem finden Sie hier spezifische Informationen zu 
Installation und Konfiguration. 



Beheben von Problemen bei der Einrichtung verkabelter 
Netzwerke 



In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zum Beheben von Problemen bei der 
Einrichtung von verkabelten Netzwerken. 

Der Computer kann den HP All-in-One nicht erkennen 

Mogliche Ursache 

Die Kabel sind nicht ordnungsgemaU angeschlossen. 
Losung 

Prufen Sie die folgenden Kabel und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemaR. 
angeschlossen sind: 

• Netzkabel zum HP All-in-One und zum Router 

• Kabel zwischen dem Router und Ihrem Computer 

• Modemkabel oder Kabel der Internetverbindung des HP All-in-One (falls 
zutreffend) 



Mogliche Ursache 

Ihre LAN-Karte (NIC) wurde nicht ordnungsgemaU installiert. 
Losung 

Stellen Sie sicher, dass Ihre LAN-Karte (Local Area Network, lokales Netzwerk) 
ordnungsgemaR. installiert wurde. 

So uberpriifen Sie Ihre LAN-Karte unter Windows XP 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. 

2 Wahlen Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften die Registerkarte 
Hardware aus. 

3 Klicken Sie auf Gerate-Manager. 

4 Prufen Sie, ob Ihre Karte unter Netzwerkadapter angezeigt wird. 

5 Weitere Informationen finden Sie in der im Lieferumfang Ihrer Karte 
enthaltenen Dokumentation. 



Mogliche Ursache 

Die Netzwerkverbindung ist nicht aktiv. 
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Losung 

Prufen Sie, ob die Netzwerkverbindung aktiv ist. 

So stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung aktiv ist 

1 Prufen Sie, ob das Symbol fur das verkabelte Netzwerk (links unten) auf dem 
Farbdisplay aktiviert ist. Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der HP All-in- 
One mit dem Netzwerk verbunden. 

Das Symbol auf der linken Seite weist auf ein aktives verkabeltes Netzwerk 
hin. Das Symbol auf der rechten Seite weist auf ein inaktives Netzwerk hin. 




Symbol fur verkabeltes Netzwerk 



Wenn das Symbol fur verkabelte Netzwerke nicht vorhanden ist, uberprufen 
Sie die Kabel zwischen dem HP All-in-One und dem Gateway oder Router, 
urn sich zu vergewissern, dass die Verbindung ordnungsgemaR. ist. 
Stellen Sie sicher, dass der HP All-in-One uber ein CAT-5-Ethernet-Kabel 
mit dem Netzwerk verbunden ist. 

Prufen Sie die zwei Ethernet-LEDs oberhalb und unterhalb des RJ-45- 
Ethernet-Anschlusses auf der Ruckseite des HP All-in-One. Die LEDs zeigen 
Folgendes an: 

a Obere LED: Wenn diese LED konstant griin leuchtet, ist das Gerat 
ordnungsgemaU an das Netzwerk angeschlossen, und die 
Kommunikation ist hergestellt. Wenn die obere LED nicht leuchtet, 
besteht keine Netzwerkverbindung. 
b Untere LED: Diese LED blinkt gelb, wenn das Gerat Daten uber das 

Netzwerk sendet oder empfangt. 
Wenn die Kabel ordnungsgemali verbunden sind, schalten Sie den HP All-in- 
One aus und wieder ein. Drucken Sie auf dem Bedienfeld des HP All-in-One 
die Taste Ein, urn den HP All-in-One auszuschalten. Drucken Sie die Taste 
danach erneut, urn das Gerat wieder einzuschalten. Schalten Sie aulJerdem 
den Router aus und wieder ein. 



So stellen Sie eine aktive Netzwerkverbindung her 

1 Wenn das Symbol fur verkabelte Netzwerke nicht aktiviert ist, uberprufen Sie 
die Kabel zwischen dem HP All-in-One und dem Gateway oder Router, urn 
sich zu vergewissern, dass die Verbindung ordnungsgemad ist. 

2 Wenn die Kabelverbindungen fest sitzen, drucken Sie die Taste Ein, urn den 
HP All-in-One auszuschalten. Drucken Sie die Taste anschlieftend erneut, 
urn das Gerat wieder einzuschalten. Schalten Sie aufterdem den Router aus 
und wieder ein. 



Es ist ein Fehler bei den Systemanforderungen aufgetreten: Kein TCP/IP 
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Mogliche Ursache 

Ihre LAN-Karte (NIC) wurde nicht ordnungsgemaR. installiert. 
Losung 

Stellen Sie sicher, dass Ihre LAN-Karte ordnungsgemaR. installiert wurde und 
TCP/IP unterstutzt. Weitere Informationen finden Sie in der im Lieferumfang der 
LAN-Karte enthaltenen Anleitung. 

Wahrend der Installation erscheint die Meldung "Drucker nicht gefunden" 

Mogliche Ursache 

Der HP All-in-One ist nicht eingeschaltet. 
Losung 

Sehen Sie auf das Farbdisplay des HP All-in-One. Ist das Farbdisplay leer und 
leuchtet die LED neben der Taste Ein nicht, ist der HP All-in-One ausgeschaltet. 
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel mit dem HP All-in-One verbunden und an 
die Stromversorgung angeschlossen ist. Drucken Sie die Taste Ein, urn den 
HP All-in-One einzuschalten 

Mogliche Ursache 

Die Netzwerkverbindung ist nicht aktiv. 
Losung 

Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung aktiv ist. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie unter Die Netzwerkverbindung ist nicht aktiv. 



Mogliche Ursache 

Die Kabel sind nicht ordnungsgemaR. angeschlossen. 
Losung 

Prufen Sie die folgenden Kabel und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemaR. 
angeschlossen sind: 

• Netzkabel zum HP All-in-One und zum Router 

• Kabel zwischen dem Router und Ihrem Computer 

• Modemkabel oder Kabel der Internetverbindung des HP All-in-One (falls 
zutreffend) 

Ein Kabelmodem ohne Router wird verwendet, und die IP-Adresse ist nicht 
bekannt 

Mogliche Ursache 

Wenn Sie mit einem PC mit Kabel-Modem und einem separaten lokalen 
Netzwerk (Local Area Network, LAN) fur die anderen Computer arbeiten und 
nicht uber DHCP oder einen Router verfugen, mussen Sie Auto-IP verwenden, 
urn den anderen Computern und dem HP All-in-One IP-Adressen zuzuweisen. 
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Kapitel 6 



Losung 

So erhalten Sie die IP-Adresse fur den PC mit Kabelmodem 

~* Ihr Internet-Dienstanbieter weist dem PC mit Kabelmodem entweder eine 
statische oder eine dynamische IP-Adresse zu. 

So weisen Sie den anderen Computern und dem HP All-in-One IP-Adressen 
zu 

■* Verwenden Sie die Option "AutolP", urn den anderen Computern und dem 
HP All-in-One IP-Adressen zuzuweisen. Vergeben Sie keine statischen IP- 
Adressen. 
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3 Definitionen der 

Konfigurationsseitenelemente 

In diesem Anhang werden die Elemente erlautert, die auf der Netzwerkkonfigurationsseite 
angezeigt werden. 

Allgemeine Netzwerkeinstellungen 

In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Netzwerkeinstellungen erlautert, die auf der 
Netzwerkkonfigurationsseite angezeigt werden. 



Parameter 


Beschreibung 


Netzwerkstatus 


Status des HP All-in-One: 

• Bereit: Der HP All-in-One ist bereit zum Senden und Empfangen von 
Daten. 

• Offline: Der HP All-in-One ist offline. 


Aktiv. 

Verbindungstyp 


Netzwerkmodus des HP All-in-One: 

• Verkabelt: Der HP All-in-One ist uber ein Ethernet-Kabel an ein IEEE 
802.3-Netzwerk angeschlossen. 

• Wireless: Der HP All-in-One ist drahtlos an ein IEEE 802.11b- oder g- 
Netzwerk angeschlossen. 

• Kein: Beide Netzwerkverbindungstypen sind deaktiviert. 

Hinweis Es kann jeweils nur ein Verbindungstyp aktiv sein. 


URL 


Die Web- oder IP-Adresse des eingebetteten Webservers. 

Hinweis Diese URL benotigen Sie, wenn Sie auf den eingebetteten 
Webserver zugreifen mochten. 


Hardware-Adr. 
(MAC) 


Die Media Access Control-Adresse (MAC), die den HP All-in-One eindeutig 
identifiziert. Dabei handelt es sich um eine eindeutige 12-stellige 
Identifikationsnummer, die der Netzwerkhardware zur Identifikation 
zugewiesen ist. Es haben niemals zwei Hardwaregerate dieselbe MAC- 
Adresse. 

Hinweis Einige Internet-Dienstanbieter verlangen die Registrierung der 
MAC-Adresse der Netzwerkkarte oder des LAN-Adapters, die 
bzw. der wahrend der Installation mit Ihrem Kabel- oder DSL- 
Modem verbunden wurde. 


Firmware- 
Revision 


Der Versionscode der internen Netzwerkkomponente und der 
Versionscode der Gerate-Firmware werden durch einen Bindestrich 
voneinander getrennt angezeigt. 

Hinweis Wenn Sie beim technischen Kundendienst anrufen, werden Sie 
je nach Art des Problems moglicherweise nach dem Firmware- 
Versionscode gefragt. 
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Anhang a 



(Fortsetzung) 



Hostname 


Der TCP/IP-Name, der dem Gerat von der Installationssoftware 
zugewiesen wird. Standardmafiig besteht der Name aus den Buchstaben 
HP, gefolgt von den letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse. 


IP-Adresse 


Durch diese Adresse wird das Gerat im Netzwerk eindeutig identifiziert. IP- 
Adressen werden uber DHCP oder AutolP dynamisch zugewiesen. Sie 
konnen auch eine statische IP-Adresse zuweisen, dies wird jedoch nicht 
empfohlen. 

Hinweis Wenn Sie wahrend der Installation manuell eine ungiiltige IP- 
Adresse zuweisen, konnen die Netzwerkkomponenten den 
HP All-in-One nicht erkennen. 


Subnet Mask 


Ein Teilnetz (Subnet) ist eine IP-Adresse, die von der Installationssoftware 
zugewiesen wird, urn ein zusatzliches Netzwerk als Teil eines grofieren 
Netzwerks verfiigbarzu machen. Teilnetze werden durch eine 
Teilnetzmaske (Subnet Mask) gekennzeichnet. Diese Maske bestimmt, 
welche Teile der IP-Adresse des HP All-in-One das Netzwerk und das 
Teilnetz darstellen und welche das Gerat selbst identifizieren. 

Hinweis Es wird empfohlen, dass der HP All-in-One und die 

angeschlossenen Computer sich im selben Teilnetz befinden. 


Standard- 
Gateway 


Ein Knoten in einem Netzwerk, der als Eingang zu einem anderen 
Netzwerk dient. Der Knoten kann in diesem Fall ein Computer oder ein 
anderes Gerat sein. 

Hinweis Die Adresse des Standard-Gateways wird von der 
Installationssoftware zugewiesen. 


Konfigurationsqu 
elle 


Das Protokoll, das zum Zuweisen der IP-Adresse an den HP All-in-One 
verwendet wurde: 

• AutolP: Die Konfigurationsparameter werden von der 
Installationssoftware automatisch bestimmt. 

• DHCP: Die Konfigurationsparameter werden vom DHCP-Server 
(Dynamic Host Configuration Protocol; Protokoll der dynamischen 
Hostkonfiguration) im Netzwerk zugewiesen. In kleinen Netzwerken 
kann es sich dabei z. B. urn einen Router handeln. 

• Manuell: Die Konfigurationsparameter werden manuell zugewiesen, 
beispielsweise in Form einer statischen IP-Adresse. 

• Nicht angegeben: Der Modus, der beim Initialisieren des HP All-in- 
One verwendet wird. 


DNS-Server 


Die IP-Adresse des Domanen-Namensservers (DNS) des Netzwerks. 
Wenn Sie eine Verbindung zum Internet aufbauen oder eine E-Mail 
versenden, benutzen Sie dazu einen Domanennamen. Die URL http:// 
www.hp.com enthalt beispielsweise den Domanennamen hp.com. Die 
DNS-Server im Internet ubersetzen den Domanennamen in eine IP- 
Adresse. Die IP-Adresse wird von Geraten zur gegenseitigen 
Identifizierung benutzt. 

• IP-Adresse: Die IP-Adresse des DNS-Servers. 

• Nicht angegeben: Die IP-Adresse wurde nicht angegeben, oder das 
Gerat wird initialisiert. 
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(Fortsetzung) 





Hinweis Uberprufen Sie, ob auf der Netzwerkkonfigurationsseite eine 
DNS-IP-Adresse angezeigt wird. Wenn keine Adresse 
vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren Internet-Dienstanbieter 
(ISP). Die DNS-IP-Adresse istzurVerwendung von HP Instant 
Share erforderlich und kann iiber den eingebetteten Webserver 
eingegeben werden. 


mDNS 


Rendezvous wird in lokalen und Adhoc-Netzwerken ohne zentrale DNS- 
Server verwendet. Rendezvous verwendet fur Namensdienste eine DNS- 
Alternative mit der Bezeichnung mDNS. 

Mit mDNS ist Ihr Computer in der Lage, jeden mit dem lokalen Netzwerk 
verbundenen HP All-in-One zu erkennen und zu verwenden. Er kann 
auBerdem jedes beliebige Ethernet-fahige Gerat im Netzwerk nutzen. 


Admin- 
Kennwort 


Status des Administratorkennworts fur den eingebetteten Webserver: 

• Festgelegt: Es wurde ein Kennwort festgelegt. Urn Anderungen an 
den Parametern des eingebetteten Webservers vorzunehmen, 
mussen Sie das Kennwort eingeben. 

• Unbestimmt: Es wurde kein Kennwort festgelegt. Urn Anderungen an 
den Parametern des eingebetteten Webservers vorzunehmen, ist kein 
Kennwort erforderlich. 


Verbindungskonf 

ig- 


Die Geschwindigkeit, mit der Daten in einem Netzwerk ubertragen werden. 

• 802.11b: fur Funknetzwerke. 

• 10TX-Full: fur verkabelte Netzwerke. 

• 10TX-Half: fur verkabelte Netzwerke. 

• 100TX-Full: fur verkabelte Netzwerke. 

• 100TX-Half: fur verkabelte Netzwerke. 

• Keine: Netzwerk ist deaktiviert. 



Einstellungen fur Funknetzwerke 

In der folgenden Tabelle werden die Funknetzwerkeinstellungen erlautert, die auf der 
Netzwerkkonfigurationsseite angezeigt werden. 



Parameter 



Status - Drahtlos 



Beschreibung 



Status des Funknetzwerks: 

• Verbunden: Der HP All-in-One ist mit einem Funk-LAN verbunden 
und alle Komponenten funktionieren. 

• Getrennt: Der HP All-in-One ist aufgrund falscher Einstellungen (z. B. 
falscher Web-Schliissel) nicht mit dem Funk-LAN verbunden oder der 
HP All-in-One befindet sich nicht in Reichweite des Netzwerks. 

• Deaktiviert: Der Funkmodus ist ausgeschaltet, oder das Ethernet- 
Kabel ist nicht angeschlossen. 

• Nicht anwend.: Dieser Parameter ist fur diesen Netzwerktyp nicht 
anwendbar. 
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Anhang a 



(Fortsetzung) 



Kommunikations 
modus 



Netzwerkname 
(SSID) 



Signalstarke 
(1-5) 



Kanal 



Authentifizierung 
styp 



Eine IEEE 802.1 1-Netzwerkumgebung, in der Gerate Oder Stationen 
miteinander kommunizieren: 

• Infrastruktur: Der HP All-in-One kommuniziert mit anderen 
Netzwerkgeraten iiber einen drahtlosen Zugriffspunkt, wie z. B. einen 
drahtlosen Router Oder eine Basisstation. 

• Adhoc: Der HP All-in-One kommuniziert direkt mit jedem Gerat im 
Netzwerk. Es wird kein Zugriffspunkt verwendet. Der 
gleichberechtigte Zugriff wird auch als Peer-to-Peer-Netzwerk 
bezeichnet. In Macintosh-Netzwerken wird der Adhoc-Modus auch als 
Computer-zu-Computer-Modus bezeichnet. 

• Nicht anwend.: Dieser Parameter ist fur diesen Netzwerktyp nicht 
anwendbar. 

Abkurzung fur "Service Set Identifier", der alphanumerische Name des 
Funknetzes. Eindeutige Bezeichnung, bestehend aus bis zu 32 Zeichen, 
die ein drahtloses Netzwerk (WLAN) von anderen Netzwerken 
unterscheidet. Die SSID wird auch als Netzwerkname bezeichnet. Dies ist 
der Name des Netzwerks, mit dem der HP All-in-One verbunden ist. 



Das Ubertragungs- Oder Ruckmeldesignal auf einer Skala von 1 bis 5: 

5: Ausgezeichnet 
4: Gut 

3: Ziemlich gut 
2: Schwach 
1: Eher schlecht 

Kein Signal: Kein Signal im Netzwerk entdeckt. 
Nicht anwend.: Dieser Parameter ist fur diesen Netzwerktyp nicht 
anwendbar. 



Die Nummer des derzeit fur die Funkiibertragung verwendeten Kanals. 
Diese ist von dem verwendeten Netzwerk abhangig und unterscheidet sich 
moglicherweise von der angeforderten Kanalnummer. Die Werte liegen 
zwischen 1 und 14. Je nach Land/Region kann der zugelassene 
Kanalbereich eingeschrankt sein. 

• <Zahl>: Der Wert liegt je nach Land/Region zwischen 1 und 14. 

• Keine: Es wird kein Kanal verwendet. 

• Nicht zutreffend: Das WLAN ist deaktiviert Oder dieser Parameter ist 
nicht auf diesen Netzwerktyp anwendbar. 

Hinweis Wenn Sie im Adhoc-Modus keine Daten vom HP All-in-One 
empfangen Oder an ihn ubertragen konnen, vergewissern Sie 
sich, dass der Computer und der HP All-in-One denselben 
Ubertragungskanal verwenden. Im Infrastrukturmodus wird der 
Kanal vom Zugriffspunkt bestimmt. 



Verwendeter Authentifizierungstyp: 

Keine: Es wird keine Authentifizierung verwendet. 
Open System (Adhoc und Infrastruktur): keine Authentifizierung 
Shared Key (nur Infrastruktur): WEP-Schlussel ist erforderlich. 
WPA-PSK (nur Infrastruktur): WPA mit Pre-Shared Key. 
Nicht anwend.: Dieser Parameter ist fur diesen Netzwerktyp nicht 
anwendbar. 
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(Fortsetzung) 



Verschlusselung 



Mit Hilfe der Authentifizierung wird der Benutzer Oder das Gerat 
identifiziert, bevor er bzw. es auf das Netzwerk zugreifen kann, um den 
Zugriff nicht autorisierter Benutzer auf Netzwerkressourcen besser zu 
verhindern. Diese Sicherheitsmethode wird haufig in Funknetzwerken 
angewendet. 

In offenen Systemen (Open System) basiert die Authentifizierung der 
Benutzer im Netzwerk nicht auf ihren Kennungen. Jeder iiber Funk 
verbundene Benutzer kann auf das Netzwerk zugreifen. In solchen 
Netzwerken wird jedoch haufig die WEP-Verschlusselung (Wired 
Equivalent Privacy; Verschlusselungsprotokoll fur drahtlose Netzwerke) 
verwendet, um einen primaren Schutz vor unberechtigtem Zugriff zu bieten. 

Netzwerke mit gemeinsam genutztem Schlussel (Shared Key) bieten 
etwas hohere Sicherheit, da Benutzer und Gerate sich durch einen 
statischen Schlussel (hexadezimale Oder alphanumerische Zeichenfolge) 
identifizieren mussen. Jeder Benutzer Oder jedes Gerat im Netzwerk 
verwendet denselben Schlussel. WEP-Verschlusselung wird auch 
zusammen mit der Authentifizierung durch einen gemeinsamen Schlussel 
verwendet. Der Schlussel dient dabei sowohl zur Authentifizierung als auch 
zur Verschlusselung. 

Netzwerke mit serverbasierter Authentifizierung (WPA-PSK) bieten weitaus 
hohere Sicherheit und werden von den meisten drahtlosen Zugriffspunkten 
und Routern unterstiitzt. Der Zugriffspunkt Oder Router pruft die Identitat 
der Benutzer und Gerate, die auf das Netzwerk zugreifen mochten, und 
gestattet erst danach den Zugriff. Auf einem solchen 
Authentifizierungsserver konnen verschiedene Authentifizierungsprotokolle 
zum Einsatz kommen. 

Hinweis Die Authentifizierung iiber gemeinsame Schlussel (Shared Key) 
und WPA-PSK kann nur iiber den eingebetteten Webserver 
festgelegt werden. 



Gibt den im Netzwerk verwendeten Verschliisselungstyp an: 

• Keine: Es wird keine Verschlusselung verwendet. 

• 64-bit WEP: Es wird ein aus 5 Zeichen Oder 10 Hexadezimalzahlen 
bestehender WEP-Schlussel verwendet. 

• 128-bit WEP: Es wird ein aus 13 Zeichen Oder 26 Hexadezimalzahlen 
bestehender WEP-Schlussel verwendet. 

• WPA-AES: Advanced Encryption Standard-Verschliisselung wird 
verwendet. Dieser Verschlusselungsalgorithmus dient zum Schiitzen 
vertraulicher, aber nicht geheimer Daten von US-Behorden. 

• WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protocol, ein erweitertes 
Verschlusselungsprotokoll wird verwendet. 

• Automatisch: Es wird AES Oder TKIP verwendet. 

• Nicht anwend.: Dieser Parameter ist fur diesen Netzwerktyp nicht 
anwendbar. 

WEP soil durch das Verschliisseln von Daten iiber Radiowellen Sicherheit 
gewahrleisten, so dass die Daten wahrend der Ubertragung von einem 
Punkt zum anderen geschiitzt sind. Diese Sicherheitsmethode wird haufig 
in Funknetzwerken angewendet. 
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Anhang a 



(Fortsetzung) 



HW-Adr., 
Zugriffspkt. 



Die Hardware-Adresse des Zugriffspunkts im Netzwerk, mit dem der HP All- 
in-One verbunden ist: 

• <MAC-Adresse>: Die eindeutige MAC (Media Access Control)- 
Hardware-Adresse des Zugriffspunkts. 

• Nicht anwend.: Dieser Parameter ist fur diesen Netzwerktyp nicht 
anwendbar. 



Verschiedenes 



In der folgenden Tabelle werden die Datenubertragungs- und Empfangsinformationen erlautert, 
die auf der Netzwerkkonfigurationsseite angegeben werden. 



Parameter 


Beschreibung 


Ubertr. Pakete 
insg. 


Die Anzahl der uber den HP All-in-One iibertragenen fehlerlosen Pakete 
seit dem letzten Einschalten. Wenn der HP All-in-One ausgeschaltet wird, 
wird derZahlerzuruckgesetzt. Beim Ubertragen von Nachrichten uberein 
Paketvermittlungsnetzwerk werden die Daten in Pakete aufgeteilt. Jedes 
Paket enthalt sowohl die Zieladresse als auch Daten. 


Empf. Pakete 
insg. 


Die Anzahl der uber den HP All-in-One empfangenen fehlerlosen Pakete 
seit dem letzten Einschalten. Wenn der HP All-in-One ausgeschaltet wird, 
wird der Zahler zuruckgesetzt. 
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b Glossar 



ASCII 



AutolP 



DHCP 



DNS 



DNS-SD 

DSL 
Ethernet 

Ethernet-Kabel 



EWS 



HEX 



Hub 



American Standard Code for Information Interchange. Der Standard fur 
Zahlen, der von Computern verwendet wird, urn alle lateinischen 
Zeichen, Zahlen und Satzzeichen usw. in GroR,- und Kleinschreibung 
darzustellen. 

Eine Funktion der Installationssoftware, die die Konfigurationsparameter 
von Geraten im Netzwerk bestimmt. 

Abkurzung fur "Dynamic Host Configuration Protocol". Ein Server im 
Netzwerk, der die Konfigurationsparameter fur Gerate im Netzwerk 
bereitstellt. In kleinen Netzwerken kann es sich dabei z. B. urn einen 
Router handeln. 

Domain Name Service. Wenn Sie eine Verbindung zum Internet 
aufbauen Oder eine E-Mail versenden, benutzen Sie dazu einen 
Domanennamen. Die URL http://www.hp.com enthalt beispielsweise 
den Domanennamen hp.com. Die DNS-Server im Internet ubersetzen 
den Domanennamen in eine IP-Adresse. Die IP-Adresse wird von 
Geraten zur gegenseitigen Identifizierung benutzt. 

Siehe DNS. Die Abkurzung SD steht fur Service Discovery 
(Diensterkennung). Dies ist Teil eines von Apple entwickelten 
Protokolls, das die automatische Erkennung von Computern, Geraten 
und Diensten in IP-Netzwerken ermoglicht. 

Digital Subscriber Line. Eine schnelle Verbindung zum Internet. 

Die am weitesten verbreitete LAN-Technologie, bei der Computer uber 
Kupferkabel miteinander verbunden werden. 

Das Kabel, uber das Netzwerkkomponenten in einem verkabelten 
Netzwerk miteinander verbunden werden. CAT-5-Ethernet-Kabel 
werden auch als "Straight-through"-Kabel bezeichnet. Bei Verwendung 
eines Ethernet-Kabels miissen die Netzwerkkomponenten an einen 
Router angeschlossen werden. Das Ethernet-Kabel verwendet einen 
RJ-45-Anschluss. 

Eingebetteter Webserver. Ein browserbasiertes Dienstprogramm, mit 
dessen Hilfe Sie Ihren HP All-in-One bequem verwalten konnen. Mit 
Hilfe des Servers konnen den Status uberwachen, die 
Netzwerkparameter des HP All-in-One konfigurieren und auf HP All-in- 
One-Funktionen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter 
Verwenden des eingebetteten Webservers. 

Hexadezimal. Ein Zahlensystem mit der Basis 16, das die Ziffern 0 bis 9 
und die Buchstaben A bis F verwendet. 

Hubs werden in modernen privaten Netzwerken nur noch selten 
verwendet. Wenn ein Hub ein Signal von einem der Computer 
empfangt, sendet er es an alle anderen Computer weiter, die am Hub 
angeschlossen sind. Hubs sind passive Gerate. Andere Gerate eines 
Netzwerks werden an den Hub angeschlossen, damit sie miteinander 
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Anhang b 

(Fortsetzung) 



IP-Adresse 



Infrastruktur 



MAC-Adresse 



NIC 



RJ-45-Anschluss 



SSID 



Router 



Switch 



m 
m 
a 

O 



kommunizieren konnen. Mit einem Hub wird das Netzwerk nicht 
verwaltet. 

Eine Zahl, die das Gerat im Netzwerk eindeutig identifiziert. IP-Adressen 
werden uber DHCP Oder AutolP dynamisch zugewiesen. Sie konnen 
auch eine statische IP-Adresse zuweisen, dies wird jedoch nicht 
empfohlen. 

Bei einem Infrastrukturnetzwerk werden die Netzwerkkomponenten uber 
einen Router bzw. einen Switch Oder einen Zugriffspunkt miteinander 
verbunden. 

Media Access Control-Adresse (MAC), die den HP All-in-One eindeutig 
identifiziert. Dabei handelt es sich urn eine eindeutige 12-stellige 
Identifikationsnummer, die der Netzwerkhardware zur Identifikation 
zugewiesen ist. Es haben niemals zwei Hardwaregerate dieselbe MAC- 
Adresse. 

Netzwerkkarte. Eine Karte in Ihrem Computer, die einen Ethernet- 
Anschluss bereitstellt, damit Sie Ihren Computer mit einem Netzwerk 
verbinden konnen. 

Die Anschlusse an den Enden von Ethernet-Kabeln. Obwohl Standard- 
Ethernet-Kabelanschlusse (RJ-45-Anschlusse) ahnlich aussehen wie 
Standard-Telefonkabelanschlusse, konnen sie nicht fur den gleichen 
Zweck verwendet werden. Ein RJ-45-Anschluss ist breiter und dicker 
und besitzt am Ende stets acht Kontakte. Ein Telefonanschluss verfugt 
uber zwei bis sechs Kontakte. 

Abkiirzung fur "Service Set Identifier", der alphanumerische Name des 
Funknetzes. Eindeutige Bezeichnung, bestehend aus bis zu 32 Zeichen, 
die ein drahtloses Netzwerk (WLAN) von anderen Netzwerken 
unterscheidet. Die SSID wird auch als Netzwerkname bezeichnet. Dies 
ist der Name des Netzwerks, mit dem der HP All-in-One verbunden ist. 

Ein Router stellt eine Bridge (Briicke) zwischen zwei und mehr 
Netzwerken zur Verfugung. Ein Router verbindet ein Netzwerk mit dem 
Internet Oder zwei Netzwerke sowohl miteinander als auch mit dem 
Internet. Aufierdem tragt er mit Firewalls und dynamischen Adressen 
zur Sicherheit des Netzwerks bei. Router konnen im Gegensatz zu 
Switches auch als Gateway verwendet werden. 

Mit einem Switch konnen mehrere Benutzer zur gleichen Zeit 
Informationen uber das Netzwerk senden, ohne dass die 
Ubertragungsgeschwindigkeit darunter leidet. Ein Switch ermoglicht die 
direkte Kommunikation zwischen verschiedenen Knoten 
(Netzwerkverbindungspunkt, normalerweise ein Computer) eines 
Netzwerks. 
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Kommunikationsmodus 
(Funknetzwerkeinstellungen) 28 
Konfigurationsquelle 
(allgemeine 

Netzwerkeinstellungen) 26 
Konfigurationsseite 17,25 

M 

Macintosh-Software- 
Installation 14 
mDNS-Dienstname 
(allgemeine 

Netzwerkeinstellungen) 27 
Media Access Control-Adresse 
(MAC) 25 
Mehrere Computer 4 

N 

Netzwerkaktualisierung 3 
Netzwerkkonfigurationsseite 1 7 
Netzwerkname 

(Funknetzwerkeinstellungen) 28 
Netzwerkprobleme beheben. 
siehe Fehlerbehebung 
Netzwerkverbindungstyp 
(allgemeine 

Netzwerkeinstellungen) 25 
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R 

RJ-45-Stecker 10,3132 
Router 5 10 

S 

Signalstarke 

(Funknetzwerkeinstellungen) 28 
Software-Installation 

Macintosh 14 

Windows 13 
Speicherkartensicherheit 19 
SSID 

(Funknetzwerkeinstellungen 
) 28 

Standard-Gateway (allgemeine 
Netzwerkeinstellungen) 26 
Standardeinstellungen 
wiederherstellen 18 
Status (allgemeine 
Netzwerkeinstellungen) 25 
Status - Drahtlos 
(Funknetzwerkeinstellungen) 27 
Subnet Mask (allgemeine 
Netzwerkeinstellungen) 26 

U 

Ubertragene Pakete 
insgesamt 30 
URL (allgemeine 
Netzwerkeinstellungen) 25 

V 

Verbinden 

uber Ethernet-Kabel 9 
Verbindungsgeschwindigkeit 1 8 
Verbindungskonfiguration 
(allgemeine 

Netzwerkeinstellungen) 27 
Verbindungstyp (Bildschirm), 
Windows 13 
Verschlusselung 
Einstellungen 29 

W 

Wechseln von USB zu 
Netzwerk 3 
Werkseitige 

Standardeinstellungen 18 
Wiederherstellen der 
Standardeinstellungen fur das 
Netzwerk 1 8 



Windows-Software- 
Installation 13 

Z 

Zusatzliche Computer 4 
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m 

invent 



/#^, Stampato con minimo 50% di fibra ricicliata 
e almeno 10% di materiale derivante da scarti 

Gedruckt auf mindestens 50% vollstandig wieder verwerteten Fasern 
mit einem Anteil von mindestens 10% Altpapier 
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